Tobacco Institute Testing Laboratory 


Market Sample 39 
Final Report 


“Tar”, “Nicotine”, and Carbon Monoxide Values 


February 24, 1997 


PM3001014075 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 



Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results 


Test Results.*. 1 

Test Results - Rounded Values. 13 

Appendix A -- Company Test Results.. 25 

Test Results - Brown.& Williamson Brands..!-.'?:). 26 

Test Results - Liggett Brands. N . . 30 

Test Results - Lorillard Tobacco Brands....Of... 31 

Test Results - Philip Morris Brands...(.^.7.. 33 

Test Results - R.J. Reynolds Brands../!?). 36 

Test Results - Tobacco Exporters International Brands... 1 ^.-).... 40 

Appendix B -- Sorted Results.... 41 

Sorted "Tar" Results. 42 

Sorted "Nicotine" Results. 54 

Sorted Carbon Monoxide Results. 66 

Appendix C — Butt Lengths. 78 

Butt Lengths. 79 

Appendix D--Brand Codes. 91 

Brand Codes. 92 


Final Report 2/24/97 


PM3001014076 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 





















Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results 


Brand _ 

Alpine KFMHP. 

Alpine KFMSP..... 

Alpine 100's 100FMSP. 

Alpine Lights KFMHP. 

Alpine Lights KFMSP...7.. 

Alpine Lights 100's IOOFMSP.i. 

American Full Flavor KFSP. 

American Full Flavor 100's 100FSP. 

American Lights KFSP.... 

American Lights 100's 100FSP. 

Basic KNFSP. 

Basic Filters KFSP... 

Basic Menthol KFMSP. 

Basic Filter 100's 100FSP. 

Basic 100's Menthol IOOFMSP....... 

Basic Lights KFSP... 

Basic Lights Menthol KFMSP. 

Basic Lights 100's 100FSP. 

Basic Lights 100's Menthol IOOFMSP... 

Basic Ultra Lights KFSP... 

Basic Ultra Lights 100's 100FSP. 

Bee KFHP... 

Bee Lights KFHP... 

Belair KFMSP. 

Belair 100’s IOOFMSP. 

Benson & Hedges KFHP. 

Benson & Hedges 100's 100FHP. 

Benson & Hedges lOO's Menthol 100FMHP. 

Benson & Hedges 100's 100FSP... 

Benson & Hedges 100's Menthol IOOFMSP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's 100FHP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's Menthol 100FMHP. 

Benson & Hedges Lights 100's 100FHP. 

Benson & Hedges Lights 100's Menthol 100FMHP. 

Benson & Hedges Lights IGO's 100FSP. 

Benson & Hedges Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

B & H Multifilter KFSP. 

Best Value KNFSP. 

Best Value Full Flavor KFSP. 

Best Value Full Flavor Menthol KFMSP. 

Best Value Full Flavor 100's 100FSP. 

Best Value Full Flavor lOO's Menthol IOOFMSP. 

Best Value Lights KFSP. 

Best Value Lights Menthol KFMSP. 

Best Value Lights 100's 100FSP. 
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"Tar" "Nicotine" CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 

1.05 ±0.02 15.2 ±0.2 

1.05 ±0.02 14.8 ±0.3 

1.13 ±0.01 14.3 ±0.3 


16.0 ± 0.3 
15.7 ± 0.2 

15.6 ± 0.2 
9.5 ± 0.2 
9.1 ± 0.2 
9.0 ± 0.2 

16.5 ± 0.3 

16.3 ± 0.3 

11.5 ±0.1 

11.7 ± 0.2 

27.4 ± 0.3 

15.7 ± 0.3 

15.6 ± 0.2 
15.6 ± 0.2 
15.3 ± 0.2 
10.2 ± 0.2 

10.5 ± 0.2 
10.2 ± 0.2 

10.5 ± 0.1 

5.7 ± 0.1 

5.4 ± 0.2 

15.6 ± 0.2 
10.0 ± 0.2 

9.4 ± 0.2 

9.1 ± 0.2 

14.7 ± 0.3 
15.3 ± 0.2 

15.6 ± 0.3 

15.7 ± 0.3 

15.3 ± 0.3 

5.3 ± 0.2 
5.0 ± 0.2 

10.3 ± 0.1 

9.9 ± 0.2 
10.3 ± 0.1 
10.3 ± 0.2 

10.1 ± 0.2 

20.8 ± 0.3 

13.9 ± 0.2 
14.2 ± 0.3 
12.8 ± 0.2 

12.9 ± 0.2 

9.3 ± 0.2 

8.8 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 


0.74 ± 0.02 
0.72 ± 0.01 
0.73 ± 0.01 
1.21 ± 0.02 
1.21 ± 0.02 
0.92 ± 0.01 
0.95 ± 0.02 
1.78 ± 0.03 
0.97 ± 0.02 
0.98 ± 0.02 
1.00 ± 0.01 
1.01 ± 0.02 
0.70 ± 0.01 
0.72 ± 0.01 
0.75 ± 0.01 
0.74 ± 0.01 
0.46 ± 0.01 
0.45 ± 0.01 
1.21 ± 0.02 
0.83 ± 0.02 
0.80 ± 0.01 
0.82 ± 0.02 
1.05 ± 0.02 
1 15 ± 0.02 

1.16 ± 0.03 

1.17 ± 0,02 
1.14± 0.02 
0.49 ± 0.01 
0.47 ± 0.01 
0.84 ± 0.01 
0.82 ± 0.02 
0.83 ± 0.01 
0.83 ± 0.02 
0.82 ± 0.01 
I.10± 0,02 
0.80 ± 0.01 
0.82 ± 0.01 
0.75 ± 0.02 
0.79 ± 0.01 
0.61 ± 0.01 
0.59 ± 0.02 
0.63 ± 0.02 


9.8 ± 0.2 

9.5 ± 0.2 

10.6 ± 0.3 

14.8 ± 0.2 
15.4 ± 0.2 

11.8 ± 0.2 

12.7 ± 0.3 

15.3 ± 0.3 
16.1 ± 0.2 

15.4 ± 0.2 

17.6 ± 0.3 

17.4 ± 0.3 

12.8 ± 0.2 
13.0 ± 0.2 

13.6 ± 0.2 
14.0 ± 0.2 

8.0 ± 0.2 
8.0 ± 0.2 

14.1 ± 0.2 

11.3 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 
9.3 ± 0.2 

13.0 ± 0.3 

14.7 ± 0.3 

14.8 ± 0.3 

14.8 ± 0.3 

14.6 ± 0.2 

6.5 ± 0.2 
6.2 ± 0.2 

10.8 ± 0.2 

10.3 ± 0.2 

12.2 ± 0.2 
12.0 ± 0.3 

9.9 ± 0.2 
16.9 ± 0.3 

16.3 ± 0.4 

15.8 ± 0.3 

16.8 ± 0.3 
16.8 ± 0.2 
12.1 ± 0.2 

11.7 ± 0.3 

11.5 ±0.2 


1 


PM3001014077 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results 


Brand __ 

Best Value Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

Best Value Ultra Light KFSP. 

Best Value Ultra Light 100's 100FSP. 

Bristol KNFSP. 

Bristol Full Flavor KFSP. 

Bristol Full Flavor 100's 10QFSP,,,. 

Bristol Lights KFSP. 

Bristol Lights Menthol KFMSP. 

Bristol Lights 100's 100FSP... 

Bristol Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

Bristol Lowest KFSP. 

Bristol Lowest 100's 100FSP. 

Bristol Ultra Lights 100’s 100FSP. 

Bucks Filter KFSP. 

Bucks Lights KFSP. 

Cambridge Full Flavor KFSP. 

Cambridge Full Flavor 100's 100FSP. 

Cambridge Lights KFSP... 

Cambridge Lights Menthol KFMSP. 

Cambridge Lights 100's 100FSP. 

Cambridge Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

Cambridge Lowest KFSP. 

Cambridge Lowest 100's 100FSP,. 

Cambridge Ultra Low Tar 100's 100FSP. 

Camel KNFSP... 

Camel Filters KFHP... 

Camel Filters KFSP. 

Camel Filters 99 100FHP. 

Camel Filters 100's 100FSP. 

Camel Lights KFHP.1. 

Camel Lights KFSP. 

Camel Lights 99 100FHP.. 

Camel Lights 100's 100FSP... 

Camel Ultra Lights KFHP. 

Camel Ultra Lights KFSP. 

Camel Ultra Lights 100's 100FHP. 

Camel WidesKFHP. 

Camel Wides Lights KFHP. 

Camel Special Lights KFHP. 

Camel Special Lights KFSP.... 

Camel Special Lights 100's 100FHP. 

Capri Super Slims Lights 100FHP. 

Capri Super Slims Lights Menthol 100FMHP. 

Capri Super Slims Lights 120's 120FHP. 

Capri Super Slims Lights 120's Menthol 120FMHP... 
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"Tar" '’Nicotine” CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 

0.65 ± 0.02 
0.31 ± 0.01 


9.2 ± 0.3 

3.6 dfc 0.1 

4.2 ± 0.1 

26.3 ± 0.4 
15.7 ± 0.3 

15.1 ± 0.3 

9.6 ± 0.2 

9.8 ± 0.2 

10.2 ± 0.2 

9.7 ± 0.2 
0.8 ± 0.1 

1.9 ± 0.1 

5.2 ± 0.1 
13.6 ± 0.2 
10.2 ± 0.2 

15.5 ± 0.3 

15.3 ± 0.3 

10.3 ± 0.2 

10.2 ± 0.2 
10.2 ± 0.2 
10.2 ± 0.2 

1.1 ± 0.1 
2.0 ± 0.1 
5.1± 0.1 
24.0 ±0.5 
16.8 ± 0.3 
17.0 ± 0.3 
16.0 ± 0.2 

16.4 ± 0.3 
11.0 db 0.2 
11.2 ± 0.2 

9.3 db 0.2 
10.1 ± 0.2 

5.1 ± 0.1 

4.6 ± 0.2 

5.3 ± 0.2 

16.6 ± 0.2 
11.1 ± 0.3 

9.7 ± 0.2 

11.1 ± 0,3 
. 10.1 ± 0.2 

8.9.± 0.2 

8.9 ± 0.2 

13.3 ± 0.2 

11.7 ± 0.2 


0.35 ± 0.01 
1.67 ± 0,02 
1.01 ± 0.03 
0.98 ± 0.02 
0,68 db 0.02 
0.71 ± 0.01 
0.77 ± 0.02 
0.72 ± 0.02 
0.13 ± 0.01 
0.23 ± 0.01 
0.45 ± 0.01 
0.96 ± 0.02 
0.75 ± 0.02 
0.95 ± 0.02 
0.98 ± 0.02 
0.72 ± 0.01 
0.71 ± 0.02 
0.73 ± 0.02 
0.74 ± 0.01 
0.16 ± 0.01 
0.24 ± 0.01 
0.43 ± 0.01 
1.73 ± 0.04 

1.13 ± 0.02 
1.16 ± 0.02 

1.14 ± 0.01 
1,21 ± 0,02 
0.88 ± 0.01 
0.90 ± 0.02 
0.81 ± 0.02 
0.83 ± 0.01 
0.47 ± 0.01 
0.45 ± 0.01 
0.50 ± 0.01 
1.17 ± 0.02 
0.90 ± 0.02 
0.79 db 0.02 
0.89 ± 0.02 
0.87 ± 0.02 
0.77 ± 0.01 
0.73 ± 0.02 
1.06 ± 0.02 
0.92 ± 0.02 


11.4 ± 0.2 

5.6 ±0.2 
7.9 ± 0.2 

15,0 ± 0.3 

15.6 ± 0.3 

16.9 ± 0.4 
12.0 ± 0.3 
11 . 8 ± 0.2 

13.2 ±0.2 

12.9 ± 0.2 

I. 3 ± 0.1 
3.0 ± 0.1 

7.6 ± 0.2 

12.4 ± 0.2 

11.7 ± 0.2 

16.1 ± 0.4 

17.6 ± 0.3 

12.8 ± 0.2 

12.3 ± 0.2 

13.9 ± 0.3 

13.1 ± 0.2 
1.6 ± 0.1 
3.0 db 0.1 

7.7 ± 0.2 

16.4 ± 0.4 

16.9 ± 0.3 

18.8 ± 0.4 

17.8 ± 0.3 

18.2 ± 0.3 
12.1 ± 0.2 

12.5 ± 0.3 

II . 2 ± 0.2 

13.6 ± 0.4 
8.0 ± 0.2 
7.0 ± 0.2 
7.5 ± 0.3 

18.6 ± 0.3 

12.2 ± 0.3 
11.1 ± 0.2 
13.5 ± 0.3 

11.3 ± 0.3 

5.8 ± 0.1 

5.9 ± 0.1 

9.1 ± 0.2 

7.2 ± 0.1 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results 


Brand _ 

Best Value Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Best Value Ultra Light KFSP. 

Best Value Ultra Light 100's 100FSP. 

Bristol KNFSP. 

Bristol Full Flavor KFSP. 

Bristol Full Flavor 100's 100FSP.. 

Bristol Lights KFSP. 

Bristol Lights Menthol KFMSP. 

Bristol Lights 100's 100FSP.. 

Bristol Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Bristol Lowest KFSP. 

Bristol Lowest 100's IOOFSP.... 

Bristol Ultra Lights 100's IOOFSP. 

Bucks Filter KFSP... 

Bucks Lights KFSP. 

Cambridge Full Flavor KFSP. 

Cambridge Full Flavor 100's IOOFSP. 

Cambridge Lights KFSP. 

Cambridge Lights Menthol KFMSP. 

Cambridge Lights 100's IOOFSP. 

Cambridge Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Cambridge Lowest KFSP. 

Cambridge Lowest 100's IOOFSP..... 

Cambridge Ultra Low Tar 100's IOOFSP. 

Camel RNFSP. 

Camel Filters KFHP... 

Camel Filters KFSP. 

Camel Filters 99 100FHP. 

Camel Filters 100’s IOOFSP. 

Camel Lights KFHP... 

Camel Lights KFSP. 

Camel Lights 99 100FHP. 

Camel Lights 100's IOOFSP. 

Camel Ultra Lights KFHP. 

Camel Ultra Lights KFSP. 

Camel Ultra Lights tOO's 100FHP. 

Camel Wides KFHP. 

Camel Wides Lights KFHP..... 

Camel Special Lights KFHP. 

Camel Special Lights KFSP............ 

Camel Special Lights 100's 100FHP. 

Capri Super Slims Lights 100FHP. 

Capri Super Slims Lights Menthol 100FMHP. 

Capri Super Slims Lights 120's 120FHP. 

Capri Super Slims Lights 120's Menthol 120FMHP. 
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"Tar" "Nicotine" CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 


9.2 ± 0.3 

3.6 ± 0.1 

4.2 ± 0.1 

26.3 ± 0.4 
15.7 ± 0.3 

15.1 ± 0.3 

9.6 ± 0.2 

9.8 ± 0.2 

10.2 ± 0.2 

9.7 ± 0.2 
0.8 ± 0.1 

1.9 ± 0.1 

5.2 ± 0,1 
13.6 ± 0.2 
10.2 ± 0.2 

15.5 ± 0.3 

15.3 ± 0.3 

10.3 ± 0.2 

10.2 ± 0.2 
10.2 ± 0.2 
10.2 ± 0.2 

1.1 ± 0.1 
2.0 ± 0.1 

5.1 ± 0.1 
24.0 ± 0.5 
16.8 ± 0.3 
17.0 ± 0.3 
16.0 ± 0.2 

16.4 ± 0.3 
11.0 ± 0.2 
11.2 ± 0.2 

9.3 ± 0.2 

10.1 ± 0.2 

5.1 ± 0.1 

4.6 ± 0.2 

5.3 ± 0.2 

16.6 ± 0.2 
11.1 ± 0.3 

9.7 ± 0.2 

11.1 ± 0.3 

10.1 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 
8.9 ± 0.2 

13.3 ± 0.2 

11.7 ± 0.2 


0.65 ± 0.02 
0.31 ± 0.01 
0.35 ± 0.01 
1.67 ± 0.02 
1.01 i 0.03 
0.98 ± 0.02 
0.68 ± 0.02 
0.71 ± 0.01 
0.77 ± 0.02 
0.72 ± 0.02 
0.13 ± 0.01 
0.23 ± 0.01 
0.45 ± 0.01 
0.96 ± 0.02 
0.75 ± 0.02 
0.95 ± 0.02 
0.98 ± 0.02 
0.72 ± 0.01 
0.71 ± 0.02 
0.73 ± 0.02 
0.74 ± 0.01 
0.16 ± 0.01 
0.24 ± 0.01 
0.43 ± 0.01 
1.73 ± 0.04 

1.13 ± 0.02 
1.16 ± 0.02 

1.14 ± 0.01 
1.21 ± 0.02 
0.88 ± 0.01 
0.90 ± 0.02 
0.81 ± 0.02 
0.83 ± 0.01 
0.47 ± 0.01 
0.45 ± 0.01 
0.50 ± 0.01 
1.17 ± 0.02 
0.90 ± 0.02 
0.79 ± 0.02 
0.89 ± 0.02 
0.87 ± 0.02 
0.77 ± 0.01 
0.73 ± 0.02 
1.06 ± 0.02 
0.92 ± 0.02 


11.4 ± 0.2 

5.6 ± 0.2 

7.9 ± 0.2 
15.0 ± 0.3 

15.6 ± 0.3 

16.9 ± 0.4 
12.0 ± 0.3 
11.8 ±0.2 

13.2 ± 0.2 

12.9 ± 0.2 

I. 3 ± 0.1 
3.0 ± 0.1 

7.6 ± 0.2 

12.4 ± 0.2 

11.7 ± 0.2 

16.1 ± 0.4 

17.6 ± 0.3 

12.8 ± 0.2 

12.3 ± 0.2 

13.9 ± 0.3 

13.1 ± 0.2 
1.6 ± 0.1 
3.0 ± 0.1 

7.7 ± 0.2 

16.4 ± 0.4 

16.9 ± 0.3 

18.8 ± 0.4 

17.8 ± 0.3 

18.2 ± 0.3 
12.1 ± 0.2 

12.5 ± 0.3 

II. 2 ± 0.2 

13.6 ± 0.4 
8.0 ± 0.2 
7.0 ± 0.2 
7.5 ± 0.3 

18.6 ± 0.3 

12.2 ± 0.3 
11.1 ± 0.2 
13.5 ± 0.3 

11.3 ± 0.3 

5.8 ± 0.1 

5.9 ± 0.1 

9.1 ± 0.2 

7.2 ± 0.1 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results 


Brand _ 

Capri Super Slims Ultra Lights 100FHP. 

Capri Super Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP. 

Carlton Ultra KFHP. 

Carlton KFSP. 

Carlton Menthol KFMSP. 

Carlton 83 KFHP... 

Carlton 100's 100FHP. 

Carlton 100's Menthol 100FMHP. 

Carlton 100's 100FSP. 

Carlton 100's Menthol 100FMSP. 

Carlton 120's 120FSP. 

Carlton 120‘s Menthol 120FMSP. 

Carolina Gold KFSP. 

Carolina Gold Menthol KFMSP. 

Carolina Gold Lights KFSP. 

Century 25's KFSP... 

Century 25's 100's 100FSP. 

Century 25's Lights KFSP. 

Century 25's Lights 100’s 100FSP. 

Century 25's Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Chesterfield RNFSP. 

Chesterfield KNFSP. 

Chesterfield Filter Lights KFSP. 

Commander RNFSP... 

Commander KNFSP. 

Covington Filters KFSP... 

Covington Filters Mentho! KFMSP. 

Covington Filter 100's 100FSP. 

Covington Lights KFSP. 

Covington Lights 100's 100FSP. 

Covington Lights 100's Menthol 100FMSP.... 

Covington Ultra Lights 100's 100FSP. 

Dave’s Filter KFHP. 

Dave's Lights KFHP. 

Doral KNFSP.,. 

Doral Full Flavor KFHP. 

Doral Full Flavor KFSP. 

Doral Full Flavor Menthol KFMSP. 

Doral Full Flavor 100's 100FHP. 

Doral Full Flavor 100's 100FSP. 

Doral Full Flavor 100,'s Menthol 100FMSP. 

Doral Lights KFHP. 

Doral Lights KFSP... 

Doral Lights Menthol KFMSP. 

Doral Lights 100's 1OOFHP. 
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"Tar” "Nicotine” 
mg/cig mg/cig 

5.5 ±0.2 0,51 ±0.01 

5.2 ±0.2 


<0.5 
0.6 ± 0.1 
1.0 ± 0.1 

I. 0 ± o.i 
1.0 ± 0.1 
0.9 ± 0.1 
1.6 ± 0.1 

' 1.5 ± 0.1 

4.7 ± 0.1 

4.8 ± 0.1 

15.8 ± 0,2 
17.2 ± 0.2 
11.1 ± 0.2 

13.1 ± 0.3 

13.6 ± 0.3 

7.5 ± 0.2 
8.7 ± 0.1 

8.7 ± 0.2 

19.2 ± 0.4 
24.0 ± 0.5 

II. 4 ± 0.2 

22.6 ± 0.5 

26.6 ± 0.4 

12.8 ± 0.2 
14.8 ± 0.3 
14.0 ± 0.2 

9.6 ± 0.1 

8.6 ± 0.1 
9.4 ± 0.2 

4.7 ± 0,1 

15.6 ± 0.3 

10.6 ± 0.2 

19.2 ± 0.3 

13.6 ± 0.2 
13.5 ± 0.2 

13.7 ± 0.3 

12.7 ± 0.2 

12.2 ± 0.2 
12.3 ± 0.2 

8.2 ± 0.2 
8.6 ± 0.2 
8.2 ± 0.2 
11.0 ± 0.2 


0.48 ± 0.01 
<0.05 
0.10 ± 0.01 
0.13 ± 0.01 
0.13 ± 0.01 
0.13 ± 0.01 
0.12 ± 0.01 
0.19 ± 0.01 
0.19 ± 0.01 
0.48 ± 0.01 
0.50 ± 0.01 
1.20 ± 0.02 
1.26 ± 0.02 
0.91 ± 0.02 
0.69 ± 0.02 
0.81 ± 0.02 
0.51 ± 0.01 
0.64 ± 0.01 
0.61 ± 0.01 
1.08 ± 0.02 
1.31 ± 0.03 
1.07 ± 0.02 
1.43 ± 0.03 
1.70 ± 0.02 
0.62 ± 0.01 
0.76 ± 0.02 
0.68 ± 0.01 
0.60 ± 0.01 
0.53 ± 0.01 
0.57 ± 0.01 
0.33 ± 0.01 
0.99 ± 0.02 
0.72 ± 0.01 
1.01 ± 0.02 
0.82 ± 0.01 
0.82 ± 0.01 
0.81 ± 0.02 
0.82 ± 0.02 
0.79 ± 0.02 
0.79 ± 0.01 
0.56 ± 0.01 
0.59 ± 0.01 
0.56 ± 0.01 
0.74 ± 0.02 
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CO 

mg/cig 

4.6 ± 0.2 

4.4 ± 0.2 
<0.5 

1.2 ± 0.1 

1.6 ± 0.1 

1.7 ± 0.1 
1.3 ± 0.1 

1.3 ± 0.1 
2.1 ± 0.1 
2.2 ± 0.1 

3.7 ± 0.1 
3.7 ± 0.1 

14.7 ± 0.2 
16.6 ± 0.2 

13.4 ± 0.3 

15.5 ± 0.2 

16.4 ± 0.3 

11.8 ± 0.2 
ll.S± 0.2 
11.9 ± 0.3 

13.5 ± 0.4 

17.6 ± 0.5 

9.3 ± 0.2 

12.8 ± 0.3 

15.2 ± 0.3 

16.3 ± 0.3 

17.2 ± 0.3 
22.0 ± 0.4 

13.9 ± 0.3 

15.2 ± 0.2 

16.2 ± 0.3 
7.2 ± 0.2 

15.6 ± 0.3 

13.3 ± 0.3 

16.3 ± 0.3 

15.3 ± 0.3 

16.1 ± 0.3 
16.0 ± 0.3 

16.3 ± 0.3 

16.6 ± 0.4 

16.5 ± 0.3 

12.1 ± 0.3 

12.5 ± 0.2 
12.1 ± 0.4 
13.8 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results 


Brand 

"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Doral Lights 100's I00FSP... 

. 10.2 ±0.2 

0.71 ± 0.01 

14.5 ± 0.3 

Dorat Lights 100's Menthol 100FMSP... 

. 9.7 ±0.4 

0.67 ± 0.02 

14.1 ± 0.4 

Doral Ultra Lights KFSP. 

. 4.2 ± 0.2 

0.35 ± 0.01 

6.4 ± 0.2 

Doral Ultra Lights 100's 100FSP... 

.... 4.5 ±0.2 

0.36 ± 0.01 

7.7 ± 0.2 

English Ovals KNFHP. 

. 24.9 ± 0.3 

1.98 ± 0.03 

14.7 ± 0.2 

Eve Lights Slim 100's 100FHP... 

. 7.5 ± 0.2 

0.62 ± 0.02 

6.9 ± 0.3 

Eve Lights Slim 120's 120FHP. 

. 10.5 ± 0.3 

0.78 ± 0.02 

10.9 ± 0.3 

Eve Lights Slim 120's Menthol 120FMHP. 

. 10.5 ± 0.4 

0.79 ±0.03 

10.7 ± 0.4 

Eve Ultra Lights Slim 120's 120FHP. 

.. 5.0 ±0.2 

0.39 ± 0.02 

4.6 ± 0.1 

Eve Ultra Lights Slim 120's Menthol 120FMHP. 

. 5.1 ±0.1 

0.42 ± 0.02 

4.5 ± 0.2 

GPC-Approved KNFSP. 

. 21.1 ±0.4 

1.15 ± 0.02 

13.7 ± 0.3 

GPC-Approved Full Flavor KFHP..-. 

. 14.8 ±0.3 

0.87 ± 0.02 

14.8 ± 0.2 

GPC-Approved Full Flavor KFSP. 

. 15,6 ± 0.3 

0.89 ± 0.02 

15.5 ± 0.3 

GPC-Approved Full Flavor Menthol KFMSP. 

. 14.9 ±0.3 

0.96 ± 0.01 

13.4 ± 0.2 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FHP. 

. 13.6 ±0.3 

0.83 ±0.01 

15.8 ± 0.3 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FSP. 

. 15.1 ±0.2 

0.92 ± 0.02 

16.7 ± 0.3 

GPC-Approved Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

. 13.3 ±0.2 

0.93 ± 0.02 

13.8 ±0.2 

GPC-Approved Lights KFHP.. 

. 9.5 ± 0.2 

0.64 ± 0.02 

11.3 ± 0.3 

GPC-Approved Lights KFSP... 

. 9.3 ±0.1 

0.63 ± 0.01 

11.1 ± 0.2 

GPC-Approved Lights Menthol KFMSP. 

. 9.0 ±0.2 

0.69 ± 0.02 

9.0 ± 0.2 

GPC-Approved Lights 100's 100FHP. 

. 9.5 ± 0.2 

0.65 ± 0.02 

12.2 ± 0.3 

GPC-Approved Lights 100's 100FSP. 

. 9.8 ± 0.2 

0.68 ± 0.01 

12.5 ± 0.2 

GPC-Approved Lights 100's Menthol 100FMSP. 

. 8.2 ± 0.2 

0.69 ± 0.02 

8.3 ± 0.2 

GPC-Approved Ultra Lights KFSP. 

. 5.2 ± 0.2 

0.41 ± 0.01 

7.0 ± 0.2 

GPC-Approved Ultra Lights Menthol KFMSP. 

. 5.3 ±0.1 

0.46 ± 0.01 

6.4 ± 0.2 

GPC-Approved Ultra Lights IQO's 100FSP. 

. 5.2 ±0.2 

0.43 ± 0.01 

6.6 ± 0.2 

GPC-Approved Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP. 

. 4.7 ±0.1 

0.44 ± 0.01 

5.6 ± 0.2 

Harley Davidson Full Flavor KFHP. 

. 13.1 ±0.2 

0.88 ± 0.01 

14.4 ± 0.2 

Harley Davidson Full Flavor KFSP. 

. 13.7 ±0.2 

0.94 ± 0.01 

15.0 ± 0.2 

Harley Davidson Full Flavor 100's 100FSP. 

. 14.6 ± 0.2 

1.04 ±0.02 

15.0 ± 0.2 

Harley Davidson Lights KFHP..... 

. 9.9 ±0.2 

0.76 ± 0.01 

9.8 ± 0.2 

Harley Davidson Lights KFSP... 

. 8.5 ±0.1 

0.65 ± 0.01 

9.2 ± 0.2 

Harley Davidson Lights 100s 100FSP. 

. 9.3 ±0.2 

0.71 ± 0.02 

11.1 ± 0.2 

Herbert Tareyton KNFSP. 

. 24.8 ± 0.5 

1.54 ± 0.03 

17.2 ± 0.4 

Hogshead Wide Full Flavor KFHP. 

. 16.7 ±0.2 

1.20 ± 0.02 

18.3 ± 0.3 

Hogshead Wide Lights KFHP. 

. 10.9 ±0.2 

0.91 ± 0.01 

11.4 ± 0.2 

Jasmine Slims Lights 100's 100FHP. 

. 7.7 ±0.2 

0.58 ± 0.02 

7.9 ± 0.2 

Jumbo Wides KFHP. 

. 16.8 ±0.3 

1.22 ± 0.02 

18.7 ± 0.3 

Jumbo Wides Lights KFHP... 

. 11.0 ±0.3 

0.92 ± 0.02 

11.7 ± 0.3 

Kent Golden Lights KFHP..... 

. 7.7 ± 0.2 

0.67 ± 0.01 

9.8 ± 0.2 

Kent Golden Lights KFSP. 

. 7.6 ±0.1 

0.65 ± 0.01 

9.9 ± 0.2 

Kent Golden Lights Menthol KFMSP. 

. 7.9 ± 0.2 

0.68 ± 0.01 

10.1 ± 0.2 

Kent Golden Lights 100s 1Q0FHP. 

. 9.2 ±0.2 

0.80 ± 0.01 

10.8 ± 0.2 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

. 9.2 ± 0.2 

0.81 ± 0.01 

10.6 ± 0.2 

Kent Golden Lights 100s Menthol 100FMSP..... 

. 9.3 ±0.2 

0.82 ± 0.02 

10.7 ± 0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results 


Brand __ 

Kent KFHP. 

Kent KFSP. 

Kent 100s100FSP. 

Kent 100s Menthol 100FMSP. 

Kent III Ultra Lights KFSP. 

Kent III Ultra Lights 100s 100FHP. 

Kent III Ultra Lights 100s 100FSP. 

Kent Slim Lights 100's 100FHP. 

Koot Non-Filter RNFMSP. 

Kool Filters Menthol KFMHP. 

Kool Filter Kings KFMSP. 

Kool 100's 100FMHP. 

Kool Super Longs 100's 100FMSP. 

Kool Lights KFMSP.-. 

Kool Lights 100's 100FMSP. 

Kool Milds KFMHP. 

Kool Milds KFMSP. 

Kool Milds 100's 100FMSP. 

L & M KFHP. 

L & M KFSP. 

L & M Super Kings 100FSP.. 

L & M Long Lights 100FSP. 

Lark Filters KFSP... 

Lark Filters 100's 100FSP. 

Lark Lights KFSP. 

Lark Lights 100's 100FSP. 

Lucky Strike RNFSP. 

Magna KFHP..... 

Magna KFSP. 

Magna Lites KFHP. 

Magna Lites KFSP.. 

Malibu Lights 100‘s Menthol 100FMSP. 

Marlboro KFHP. 

Marlboro Menthol KFMHP. 

Marlboro KFSP. 

Marlboro Menthol KFMSP. 

Marlboro 100’s (gold package) 100FHP. 
Marlboro 100's (red package) 100FHP... 
Marlboro 100's (gold package) 100FSP. 
Marlboro 100‘s (red package) 100FSP... 

Marlboro 25's KFSP. 

Marlboro Lights KFHP.,... 

Marlboro Lights Menthol KFMHP. 

Marlboro Lights KFSP. 

Marlboro Lights 100's 100FHP. 
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"Tar" 

ntg/cig 

"Nicotine" 

mg/dg 

CO 

mg/cig 

11.3 ± 0.2 

0.84 ± 0.02 

11.9 ± 0.2 

12.1 ± 0.2 

0.87 ± 0.01 

12.8 ± 0.2 

13.0 ± 0.2 

0.96 ± 0.02 

13.4 ± 0.2 

13.4 ± 0.2 

1.01 ± 0.02 

13.4 ± 0.3 

3.5 ± 0.1 

0.36 ± 0.01 

4.3 ± 0.2 

4.9 ± 0.1 

0.48 ± 0.01 

6.6 ± 0.2 

4.7 ± 0.2 

0.46 ± 0.01 

6.3 ± 0.2 

9.3 ± 0.2 

0.82 ± 0.02 

10.2 ±0.2 

19.4 ± 0.5 

1.33 ± 0.04 

11.8 ± 0.4 

16.3 ± 0.4 

1.19 ± 0.03 

14.5 ± 0.3 

16.4 ± 0.2 

1.19 ± 0.02 

14.7 ± 0.3 

15.5 ± 0.2 

1.18 ± 0.02 

14.4 t 0.2 

16.7 ± 0.2 

1.31 ± 0.03 

15.4 ± 0.3 

7.2 ± 0.2 

0.64 ± 0.01 

7.5 ± 0.2 

8.2 ± 0.2 

0.73 ± 0.02 

9.1 ± 0.2 

11,9 ± 0.2 

0.99 ± 0.02 

10.7 ± 0.2 

10.7 ± 0.3 

0.90 ± 0.02 

10.3 ± 0.3 

10.4 ± 0.3 

0.89 ± 0.02 

11.1 ± 0.2 

14.5 ± 0.6 

0.86 ± 0.02 

15.9 ± 1.0 

14.4 ± 0.4 

0.84 ±0.02 

16.0 ± 0.7 

10.5 ± 0.3 

0.74 ± 0.02 

14.3 ± 0.7 

7.2 ± 0.2 

0.64 ± 0.03 

7.5 ± 0.5 

13.6 ± 0.4 

0.93 ± 0.03 

14.3 ± 0.3 

14.3 ± 0.2 

1.05 ± 0.01 

15.4 ± 0.3 

10.5 ± 0,2 

0.76 ± 0.02 

10.3 ± 0.2 

11.4 ± 0.3 

0.83 ± 0.02 

12.2 ± 0.4 

25.4 ± 0.3 

1.57 ± 0.03 

17.0 ± 0.3 

14.6 ± 0.3 

0.80 ± 0.01 

16.2 ± 0.3 

13.7 ± 0.2 

0.78 ± 0.01 

16.0 ± 0.3 

9.9 ± 0.2 

0.63 ± 0.01 

12.6 ± 0.2 

9.4 ± 0.2 

0,61 ± 0,01 

12.2 ± 0.2 

11.0 dt 0.1 

0.92 ± 0.02 

11.3 ± 0.2 

15.6 ± 0.3 

1.08 ± 0.02 

13.9 ± 0.3 

16.0 ± 0.3 

1.10 ± 0.02 

14.3 ± 0.3 

15.8 ± 0.4 

1.11 ± 0.02 

14.6 ± 0.2 

15.6 ± 0.2 

1.09 ± 0.02 

14.1 ± 0.2 

15.4 ± 0.2 

1.16 ± 0.02 

14.8 ± 0.3 

15.7 ± 0.3 

1.17 ± 0.02 

14.5 ±0.3 

15.4 ± 0.2 

1.16 ± 0.02 

14.5 ± 0.2 

15.5 ± 0.3 

1.17 ± 0.02 

14.9 ± 0.3 

15.7 ± 0.2 

1.13 ± 0.02 

14.6 ± 0.2 

10.1 ± 0.1 

0.79 ± 0.01 

11.3 ± 0.2 

9.6. ± 0.2 

0.76 ± 0.02 

10.0 ± 0.2 

10.1 ± 0.2 

0.80 ± 0.01 

11.3 ± 0.2 

10.3 ± 0.2 

0.83 ± 0.01 

12.0 ±.0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results 


Brand _ 

Marlboro Lights 100's Menthol 100FMHP. 

Marlboro Lights 100’s 100FSP. 

Marlboro Lights 25's KFSP. 

Marlboro Medium KFHP. 

Marlboro Medium KFSP. 

Marlboro Medium 100's 100FHP. 

Marlboro Medium lOO's 100FSP. 

Marlboro Ultra Lights KFHP. 

Marlboro Ultra Lights 100FHP. 

Max 120s 120FSP. 

Max 120s Menthol 120FMSP.. 

Merit Filter KFHP. 

Merit Filter KFSP. 

Merit Menthol KFMSP. 

Merit 100’s 100FSP. 

Merit 100's Menthol 100FMSP. 

Merit Ultima KFHP. 

Merit Ultima KFSP...... 

Merit Ultima 100's 100FHP. 

Merit Ultima 100's 100FSP. 

Merit Ultra Lights KFHP. 

Merit Ultra Lights KFSP.. 

Merit Ultra Lights Menthol KFMSP. 

Merit Ultra Lights lOO's 100FHP. 

Merit Ultra Lights 100's 100FSP. 

Merit Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP... 

Metro Slims Lights 100's 100FHP. 

Metro Slims Lights 100's Menthol I00FMHP. 

Misty Full Flavor Slims 100FHP. 

Misty Full Flavor Slims Menthol 100FMHP... 

Misty Lights Slims 100FHP. 

Misty Lights Slims Menthol 100FMHP. 

Misty Lights Slims 120's 120FHP. 

Misty Lights Slims I20's Menthol 120FMHP. 

Misty Ultra Lights Slims 100FHP. 

Misty Ultra Lights Slims Menthol 100FMHP. 

Monarch KNFSP. 

Monarch Full Flavor KFHP. 

Monarch Menthol KFMHP. 

Monarch Full Flavor KFSP. 

Monarch Menthol KFMSP. 

Monarch 100's 100FSP. 

Monarch 100's Menthol 100FMSP. 

Monarch Lights KFHP. 

Monarch Lights Menthol KFMHP. 
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"Tar" "Nicotine" CO 

mg/cig rng/cig mg/cig 

0.76 ± 0.01 11.0 ± 0.2 


9.1 ± 0.2 
1 O .0 ± 0.2 

10.5 ± 0.2 

11.3 ± 0.2 

11.8 ± 0.3 

12.5 ± 0.2 

12.2 ± 0.1 

5.5 ± 0.1 

5.1 ± 0.1 
16.0 ± 0.3 

16.1 ± 0.3 

7.4 ± 0.2 

7.2 ± 0.2 
7.0 ± 0.2 

9.2 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 
0.9 ± 0.1 
1.0 ± 0.1 

1.7 ± 0.1 

1.8 ± 0.1 

4.7 ±0.1 

4.4 ± 0.1 

4.4 ± 0.1 

5.4 ± 0.1 

5.3 ± 0.1 

5.4 ± 0.1 
9.0 ± 0.2 

9.1 ± 0.2 

14.4 ± 0.3 

14.2 ±0.2 
8.0 ± 0.2 

7.3 ± 0.2 

11.8 ± 0.2 
12.0 ± 0.3 

5.4 ± 0.2 

4.9 ± 0.2 

19.8 ± 0.4 

14.3 ± 0.3 

14.5 ± 0.2 

14.3 ± 0.2 

13.8 ± 0.3 

12.7 ± 0.3 

13.4 ± 0.2 

9.8 ± 0.2 

9.6 ± 0.1 


0.82 ± 0.01 
0.82 ± 0.01 
0.85 ± 0.01 
0.88 ± 0.02 
0.96 ± 0.01 
0.97 ± 0.01 
0.47 ± 0.01 
0.46 ± 0.01 
1.27 ± 0.02 
1.26 ± 0.02 
0.62 ± 0 n l 
0.61 ± 0.01 
0.60 ± 0,01 
0.75 ± 0.01 
0.75 ± 0.01 
0.12 ± 0.01 
O.I2± 0.01 
0.19 ± 0,01 
0.20 ± 0.01 
0.46 ± 0.01 
0.44 ± 0.01 
0.44 ± 0.01 
0.53 ± 0.01 
0,52 ± 0.01 
0.52 ± 0.01 
0.84 ± 0.02 
0,79 ± 0.02 
1.08 ± 0.02 
1.08 ± 0.02 
0.69 ± 0.02 
0.68 ± 0.02 
1.01 ± 0.02 
1.03 ± 0.02 
0.51 ± 0.01 
0.49 ± 0.02 
1.05 ± 0.03 
0.79 ± 0.01 
0.81 ± 0.01 
0.81 ± 0.01 
0.77 ± 0.01 
0.75 ± 0.02 
0.81 ± 0.02 
0.61 ± 0.01 
0.61 ± 0.01 


12.2 ± 0.3 

11.7 ± 0.2 

11.5 ± 0.2 

12.6 ± 0.3 

12.7 ± 0.2 

12.6 ± 0.2 

7.4 ± 0.2 

7.6 ± 0.1 

16.6 ± 0.4 

16.6 ± 0.3 

9.0 ± 0.2 

8.8 ± 0.2 

8.7 ± 0.3 

11.2 ± 0.3 

10.4 ± 0.2 

2.7 ± 0.1 

2.7 ± 0.1 

4.2 ± 0.1 

4.3 ± 0.2 

5.8 ± 0.1 

5.7 ± 0.2 

5.4 ± 0.1 

6.5 ± 0.1 

7.3 ± 0.2 

6.8 ± 0.1 

9.4 ± 0.1 

9.2 ± 0.2 

13.2 ± 0.2 

12.8 ± 0.2 

7.9 ± 0.2 

7.3 ± 0.2 
11.0 ± 0.3 

10.7 ± 0.3 

5.3 ± 0.2 

4.9 ± 0.3 

16.9 ± 0.3 

16.1 ± 0.3 

16.1 ± 0.2 

16.1 ± 0.2 

16.1 ± 0.3 

16.7 ± 0.4 

17.2 ± 0.2 

12.6 ± 0.2 

12.8 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results 


Brand 

Monarch Lights KFSP. 

Monarch Lights Menthol KFMSP. 

Monarch Lights 100's 100FSP.... 

Monarch Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Monarch Ultra Lights KFSP. 

Monarch Ultra Lights 100's 100FSP. 

Montclair Full Flavor KFHP...- 

Montclair Full Flavor KFSP. 

Montclair Full Flavor 100's 100FSP. 

Montclair Full Flavor 100's Menthol 100FMSP.... 

Montclair Lights KFHP.. 

Montclair Lights KFSP..... 

Montclair Lights Menthol KFMSP. 

Montclair Lights 100's 100FSP.. 

Montclair Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Montclair Ultra Lights KFSP. 

Montclair Ultra Lights 100's 100FSP. 

More 120s 120FSP. 

More 120s Menthol 120FMSP... 

More Lights 100s 100FHP. 

More Lights 100s Menthol 100FMHP. 

More Lights 120s 120FSP. 

More Lights 120s Menthol 120FMSP... 

More White Lights 120s 120FSP. 

More White Lights 120s Menthol 120FMSP. 

Newport KFMHP. 

Newport KFMSP. 

Newport 100's 100FMHP. 

Newport 100's 100FMSP. 

Newport 10‘s KFMSP... 

Newport 10's 100‘s 100FMSP. 

Newport 25s KFMSP. 

Newport 25s 100's 100FMSP. 

Newport Lights KFMHP. 

Newport Lights KFMSP. 

Newport Lights 100‘s 100FMHP. 

Newport Lights 100‘s 100FMSP. 

Newport Slim Lights 100s 100FMHP.. 

Newport Stripes Lights 100s 100FHP. 

Newport Stripes Lights 10()s Menthol 100FMHP. 

North Star KFHP. 

North Star Lights KFHP. 

Now KFHP. 

Now KFSP. 

Now Menthol KFMSP. 
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"Tar" "Nicotine" 

mg/cig mg/cig 


9.2 ± 0.1 
. 9.1 ± 0.1 

8.9 ± 0.2 
. 9.4 ± 0.2 

3.7 ± 0.1 

4.1 ± 0.1 
. 15.6 ± 0.3 
. 16.5 ± 0.3 
. 16.7 ± 0.2 
. 15.3 ± 0.2 
. 11.5 ± 0.2 
. 10.8 ± 0.1 
. 11.2 ± 0.2 
. 11.6 ± 0.2 
.. 11.2 ± 0.2 
. 5.9 ± 0.1 

. 5.8 ± 0.2 

. 13.2 ± 0.4 

. 13.1 ± 0.3 
. 8.7 ± 0.2 

.. 8.3 ± 0.2 

.. 9.6 ± 0.2 

. 9.3 ± 0.3 

. 11.5 ± 0.3 
.. 11.8 ± 0.2 
.. 15.6 ± 0.3 
. 16.9 ± 0.3 
.. 18.3 ± 0.3 
. 18.5 ± 0.2 
. 16.7 ± 0.3 
. 18.2 ± 0.2 
.. 16.8 ± 0.3 
.. 18,6 ± 0.2 
.. 8.2 ± 0.1 

8.3 ± 0.1 
.. 9.6 ± 0.2 

... 9.6 ± 0.2 

.. 9.7 ± 0.1 

.. 11.7 ± 0.2 
.. 11.5 ± 0.2 
.. 15.9 ± 0.3 
.. 9.7 ± 0.1 

.. < 0.5 
... I . 0 ± 0 .L 

„ 0.9 ± 0.1 


0.59 ± 0.01 
0.60 ± 0.01 
0.66 ± 0.01 
0.69 ± 0.02 
0.31 ± 0.01 
0.34 ± 0.01 
1.10 ± 0.02 
1.20 ± 0.02 
1.25 ± 0.02 
1.13 ± 0.01 
0.90 ± 0.01 
0.85 ± 0.01 
0.89 ± 0.02 
0.94 ± 0.02 
0.94 ± 0.03 
0.55 ± 0.01 
0.54 ± 0.01 
1.07 ± 0.03 
1.12 ± 0.03 
0.76 ± 0.02 
0.74 ± 0.02 
0.83 ± 0.02 
0.85 ± 0.02 
0.95 ± 0.02 
1.03 ± 0.02 
1.08 ± 0.02 

1.20 ± 0.03 

1.34 ± 0.02 

1.35 ± 0.02 
1.18 ± 0.02 
1.34 ± 0.02 

1.21 ± 0.02 
1.39 ± 0.02 
0.67 ± 0.01 
0.69 ± 0.01 
0.82 ± 0.02 
0.82 ± 0,02 
0.79 ± 0.01 
0.95 ± 0.02 
0.91 ± 0.02 
1.17 ± 0.02 
0.81 ± 0.02 

< 0.05 
0 . 14 ± 0.01 
0.12 ± 0.01 
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CO 

mg/cig 

12.2 ± 0.3 
11.8 ± 0.2 

11.4 ± 0.2 

11.6 ± 0.3 

5.8 ± 0.2 

7.7 ± 0.2 
14.0 ± 0.2 

14.4 ± 0.3 

15.7 ± 0.3 

14.7 ± 0.4 

11.9 ± 0.3 

11.2 ± 0.2 
11.1 ± 0.2 

12.5 ± 0.2 

11.4 ± 0.2 

7.1 ± 0.2 

7.6 ± 0.2 

19.7 ± 0.6 

18.9 ± 0.4 

8.8 ± 0.2 

8.6 ± 0.2 
16.0 ± 0.4 

15.7 ± 0.4 

15.4 ± 0.3 

15.7 ± 0.3 

15.7 ± 0.3 

17.1 ± 0.3 

18.6 ± 0.3 

18.7 ± 0.3 

17.5 ± 0.3 

18.4 ± 0.2 

16.7 ± 0.2 

18.7 ± 0.2 

10.7 ± 0.2 
11.0 ± 0.2 

11.4 ± 0.3 

11.1 ± 0.3 

10.6 ± 0.2 

14.3 ± 0.3 

14.1 ± 0.3 

16.4 ± 0.3 

10.4 ± 0.1 
< 0.5 

1.9 ± 0.1 

1.9 ± 0.1 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results 


Brand 

Now 100s 100FHP.. 

Now 100s 100FSP. 

Now 100s Menthol 100FMSP. 

Old Gold Straights KNFSP... 

Old Gold Filters KFHP. 

Old Gold Filters KFSP. 

Old Gold Filter 100‘s 100FSP. 

Old Gold Lights KFHP. 

Old Gold Lights KFSP. 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

Pall Mall KNFSP. 

Pall Mall Gold 100's 100FSP. 

Pall Mall Lights 100's 100FSP. 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

Pall Mall Red Filters 100's 100FSP. 

Parliament Lights KFHP. 

Parliament Lights KFSP... 

Parliament Lights 100's 100FSP. 

Philip Morris International 100FHP. 

Philip Morris International Menthol 100FMHP 

Picayune RNFSP. 

Players RNFHP. 

Players KFHP..... 

Players Menthol KFMHP. 

Players 100's 100FHP. 

Players 100's Menthol 100FMHP. 

Players Lights 25's KFSP. 

Players Lights 25's Menthol KFMSP. 

Players Lights 25's 100's 100FSP. 

Players Lights 25's 100's Menthol 100FMSP..... 

Politix KFHP. 

Politix Lights KFHP. 

Prime KNFSP. 

Prime Full Flavor KFHP. 

Prime Full Flavor KFSP. 

Prime Full Flavor Menthol KFMSP. 

Prime Full Flavor 100's 100FSP. 

Prime Full Flavor 100’s Menthol 100FMSP. 

Prime Lights KFHP. 

Prime Lights KFSP. 

Prime Lights Menthol KFMSP. 

Prime Lights 100's 100FSP. 

Prime Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Prime Ultra Lights KFSP. 

Prime Ultra Lights 100's 100FSP. 


"Tar” 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

. < 0.5 

< 0.05 

< 0.5 

2.0 ± 0.1 

0.23 ± 0.01 

3.4 ± 0.1 

1.8 ± 0.1 

0.21 ± 0.01 

3.1 db 0.1 

. 25.3 ± 0.4 

1.67 ± 0.04 

17.5 ± 0.4 

. 14.1 ± 0.3 

1.03 ± 0.02 

15,8 ± 0.4 

. 15.0 ± 0.2 

1.10 ± 0.01 

16.4 ± 0.3 

. 14.3 ± 0.2 

1.09 ± 0.02 

18.1 ± 0.3 

. 7.6 ± 0.1 

0.66 ± 0.01 

10.1 ± 0.2 

8.1 ± 0.2 

0.72 ± 0.01 

10.6 ± 0.3 

.. 1 L 9 ± 0.2 

0.93 ± 0.01 

15.0 ± 0.3 

.. 23.7 ± 0.3 

1.45 ± 0.03 

16.0 ± 0.2 

. 14.3 ± 0.2 

1.09 ± 0.02 

14.4 ± 0.2 

.. 11.5 ± 0.2 

0.94 ± 0.02 

12.0 ± 0.2 

.. 15.3 ± 0.3 

1.13 ± 0.02 

13.3 ± 0.3 

.. 15.9 ± 0.3 

1.18 ± 0.02 

14.7 ± 0.3 

.. 8.5 ± 0.2 

0.69 ± 0.01 

9.6 ± 0.2 

.. 8.1 ± 0.2 

0.68 ± 0.01 

8.9 ± 0.2 

.. 11.7 ± 0.2 

0.98 ± 0.02 

12.8 ± 0.2 

.. 15.5 ± 0.2 

1.18 ± 0.02 

14.2 ± 0.3 

.. 14.7 ± 0.3 

1.12 ± 0.02 

13.9 ± 0.2 

... 17.2 ± 0.3 

1.07 ± 0.02 

13.8 ± 0.4 

.. 23.7 ± 0.4 

1.65 ± 0.04 

13.7 ± 0.3 

.. 11.2 ± 0.2 

0.86 ± 0.02 

11.3 ± 0.2 

.. 10.6 ± 0.2 

0.83 ± 0.02 

10.3 ± 0.2 

.. 13.0 ± 0.3 

0.99 ± 0.02 

13.1 ± 0.3 

.. 12.8 ± 0.3 

0.98 ± 0.02 

12.8 ± 0.2 

.. 10.0 ± 0.2 

0.71 ± 0.02 

12.1 ± 0.3 

... 10.1 ± 0.2 

0.71 ± 0.02 

12.3 ± 0.3 

.. 10.3 ± 0.3 

0.75 ± 0.02 

13.7 ± 0.3 

... 10.0 ± 0.3 

0.75 ± 0.02 

13.1 ± 0.2 

.. 16.1 ± 0.2 

1.18 ± 0.02 

16.7 ± 0.4 

.. 9.8 ± 0.1 

0.81 ± 0.01 

11.1 ± 0.2 

... 20.8 ± 0.3 

1.13 ± 0.02 

13.7 ± 0.3 

... 14.1 ± 0.2 

0.98 ± 0.02 

13.7 ± 0.3 

... 15.3 ± 0.2 

0.96 ± 0.02 

14.8 ± 0,3 

... 13.1 ± 0.2 

0.95 ± 0.02 

12.2 ± 0.2 

... 14.8 ± 0.2 

0,89 ± 0.01 

17.2 ± 0.1 

... 14.5 ± 0.2 

1.04 ± 0.01 

14.4 ± 0.3 

... 9.6 ± 0.2 

0.74 ± 0.02 

10.9 ± 0.3 

... 9.7 ± 0.2 

0.75 ± 0.01 

10.9 ± 0.2 

... 10.3 ± 0.1 

0.80 ± 0.01 

11.4 ± 0.1 

... 10.2 ± 0.3 

0.77 ± 0.03 

12.3 ± 0.2 

.... 8.8 ± 0.4 

0.76 ± 0.03 

9.4 ± 0.5 

... 6.3 ± 0.1 

0.58 ± 0.01 

7.5 ± 0.2 

... 5.4 ± 0.1 

0.48 ± 0.02 

7.3 ± 0.2 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 

















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results 


Br and _ 

Private Stock KNFSP. 

Private Stock Full Flavor KFHP. 

Private Stock Full Flavor KFSP. 

Private Stock Full Flavor Menthol KFMSP. 

Private Slock Full Flavor 100's 100FSP.... 

Private Stock Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Private Stock Lights KFHP. 

Private Stock Lights KFSP. 

Private Stock Lights Menthol KFMSP. 

Private Stock Lights 100's 100FSP... 

Private Stock Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Private Stock Ultra Lights KFSP. 

Private Stock Ultra Lights 100's 100FSP.. 

Pyramid KNFSP. 

Pyramid Full Flavor KFSP... 

Pyramid Full Flavor Menthol KFMSP. 

Pyramid Full Flavor 100's 100FSP. 

Pyramid Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Pyramid Lights KFSP. 

Pyramid Lights 100's 100FSP. 

Pyramid Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Pyramid Ultra Lights 100's 100FSP. 

Raleigh KNFSP. 

Raleigh KFSP. 

Raleigh 100‘s 100FSP. 

Raleigh Lights KFSP. 

Raleigh Lights 100's 100FSP...... 

Raleigh Extra KNFSP. 

Raleigh Extra KFSP... 

Raleigh Extra 100's 100FSP. 

Raleigh Extra Lights KFSP. 

Raleigh Extra Lights LOO's 100FSP. 

Raleigh Extra Lights 100‘s Menthol 100FMSP. 

Raleigh Extra Ultra Lights 100's 100FSP. 

Richland 20's KFSP. 

Richland 20's Menthol KFMSP. 

Richland 20's 100's 100FSP. 

Richland 20's 100‘s Menthol 100FMSP. 

Riviera KFMSP.. 

Riviera 100‘s 100FMSP. 

Salem KFMSP. 

Salem 100's 100FMSP. 

Salem Lights KFMSP....... 

Salem Lights 100's Custom Case 100FMHP. 

Salem Lights 100’s 100FMSP. 
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" Tar " 

mg/cig 

" Nicotine " 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

. 21.5 ± 0.3 

1.16 ± 0.02 

14.2 ± 0.3 

. 14.3 ± 0.2 

0.98 ± 0.01 

13.9± 0.2 

15.4 ± 0.3 

0.89 ± 0.02 

15.4 ± 0.2 

. 13.7 ±0.2 

0.99 ± 0.02 

12.6 ± 0.2 

14.9 ± 0.2 

0.94 ± 0.02 

16.3 ± 0.4 

. 14.5 ± 0.2 

1.07 ± 0.02 

14.2 ± 0.3 

9.6 ± 0.2 

0.75 ±.0.01 

11.0 ± 0.2 

. 9.6 ± 0.2 

0.74 ± 0.01 

10.6 ± 0.3 

10.1 ± 0.2 

.0.78 ± 0.02 

11.3 ± 0.2 

. 10.0 ± 0.2 

0.73 ± 0.02 

12.4 ± 0.3 

9.0 ± 0.3 

0.73 ± 0.02 

9.6 ± 0.4 

. 5.9 ±0.1 

0.55 ± 0.01 

7.5 ± 0.2 

. 4.7 ±0.1 

0.39 ± 0.01 

6.1 ± 0.1 

. 23.8 ± 0.5 

1.30 ± 0.03 

17.5 ± 0.4 

. 14.3 ± 0.3 

0.72 ± 0.02 

18.6 ± 0.5 

. 14.4 ± 0.3 

0.73 ± 0.02 

18.9 ± 0.5 

. 15.5 ±0.2 

0.82 ± 0.01 

22.2 ± 0.6 

.. 15.5 ±0.2 

0.81 ± 0.02 

22.1 ± 0.4 

. 9.9 ± 0.3 

0.61 ± 0.02 

14.1 ± 0.3 

. 10.1 ± 0.2 

0.64 ± 0.02 

16.4 ± 0.5 

. 10.0 ± 0.2 

0.65 ± 0.02 

16.0 ±0.5 

. 5.0 ± 0.2 

0.38 ± 0.01 

7.1 ± 0.2 

. 21.3 ±0.3 

1.18 ± 0.02 

13.8 ± 0.3 

. 15.7 ±0.3 

0.93 ± 0.02 . 

14.8 ± 0.4 

. 15.9 ±0.3 

1.02 ± 0.02 

15.1 ± 0.3 

. 11.3 ±0.3 

0.91 ± 0.01 

11.2 ± 0.3 

. 12.3 ± 0.2 

1.01 ± 0.01 

12.3 ±0.2 

.. 21.8 ± 0.3 

1.19 ± 0.02 

14.4 ± 0.3 

. 15.2 ±0.3 

0.90 ± 0.02 

15.1 ± 0.3 

.. 14.4 ±0.2 

0.89 ± 0.02 

16.1 ± 0.3 

.. 9.5 ±0.2 

0.64 ± 0.01 

11.4 ± 0.2 

.. 10.1 ±0.2 

0.71 ± 0.01 

13.0 ± 0.3 

. 7.7 ± 0.2 

0.64 ± 0.02 

8.0 ± 0.2 

.. 4.8 ±0.1 

0.40 ± 0.01 

6.1 ± 0.2 

.. 15.4 ±0.2 

1.15 ± 0.02 

13.4 ± 0.2 

.. 15.5 ±0.2 

1.10 ± 0.01 

13.7 ± 0.3 

.. 15.9 ±0.2 

1.20 ± 0.02 

15.1 ± 0.2 

.. 16.1 ±0.2 

1.25 ± 0.02 

14.4 ± 0.2 

.. 15.1 ±0.3 

1.09 ± 0.02 

13.3 ± 0.3 

.. 16.2 ± 0.3 

1.19 ± 0.02 

16.0 ± 0.3 

.. 16.7 ± 0.2 

1.15 ± 0.02 

17.7 ± 0.3 

.. 16.4 ±0.2 

1.26 ± 0.02 

18.0 ± 0.3 

.. 9.4 ± 0.2 

0.76 ± 0.02 

12.5 ± Q .3 

.. 11.2 ±0.2 

0.94 ± 0.02 

11.4 ± 0.2 

.. 8.0 ±0.2 

0.72 ± 0.02 

10.5 ± 0.3 


9 


PM3001014086 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 

















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results 


Brand 


"Tar” 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Salem Preferred 100's 100FMSP. 


14.5 ± 0.2 

1.14 A 0.02 

15.8 A 0.2 

Salem Preferred Lights 100's 100FMSP. 


7.5 A 0.2 

0.67 A 0.02 

8.6 A 0.2 

Salem Slim Lights 100's 100FMHP. 


8.7 A 0.2 

0.77 A 0.02 

8.9 A 0.2 



4.6 A 0.2 

0.44 a 0.01 

6.7 a 0.2 

Salem Ultra Lights 100's 100FMSP. 


4.7 A 0.1 

0.44 A 0.01 

8.1 A 0.2 

Saratoga 120's 120FHP. 


14.1 A 0.2 

1.08 A 0.02 

14.3 A 0.3 

Saratoga 120's Menthol 120FMHP...... 


14.0 a 0.3 

1.09 A 0.02 

13.9 A 0.3 

Satin 100FSP. 


11.7 A 0.2 

0.98 ± 0.02 

13.8 A 0.2 

Satin Menthol 100FMSP. 


11.8 A 0.2 

0.97 A 0.02 

14.5 A 0.3 

Silva Thins Filters 100FHP. 


11,0 A 0.2 

0.88 a 0.02 

10.5 A 0.3 

Silva Thins MenthoL 100FMHP. 


10.7 A 0.2 

0.90 A 0.01 

10.I A 0.2 

Special 10's Full Flavor KFHP. 


15.4 A 0.2 

1.16 a 0.02 

12.8 A 0.2 

Special 10's Full Flavor 100's 100FHP. 


17.0 A 0.2 

1.29 a 0.02 

15.8 a 0.3 

Special 10's Lights KFHP... 


11.5 ± 0.2 

0.92 A 0.02 

11.9 A 0.2 

Special 10's Lights IOO's 100FHP. 


12.0 a 0.2 

0.99 a 0.02 

12.6 A 0.2 

Special 10's Milds IOO's Menthol 100FMHP. 


12.3 ± 0.2 

0.98 A 0.01 

13.3 A 0.3 

Sterling IOO's 100FSP. 


12.9 A 0.2 

0.78 A 0.01 

17.3 A 0.3 

Sterling IOO's Menthol 100FMSP. 


13.2 A 0.2 

0.80 A 0.02 

17.3 A 0.3 

Sterling Lights IOO's 100FSP. 


9.2 A 0.2 

0.66 A 0.02 

11.9 A 0.2 

Sterling Lights IOO's Menthol 100FMSP.. 


9.4 A 0.2 

0.67 A 0.02 

11.9 A 0.3 

Sterling Ultra Lights IOO's 100FSP. 


4.1 A 0.2 

0.33 A 0.01 

7.5 A 0.3 

Sterling Ultra Lights IOO's Menthol 100FMSP. 


. 4.4 A 0.1 

0.36 ± 0.01 

7.9 A 0.2 

Sterling Slim Lights IOO's 100FHP... 

. 

6.1 A 0.2 

0.47 A 0.01 

8.5 A 0.3 

Sterling Slim Lights IOO's Menthol 100FMHP.. 


. 6.3 A 0.1 

0.48 A 0.01 

8.9 a 0.3 

Style Lights IOO's 100FHP. 


11.4 A 0.1 

0.92 A 0.01 

14.1 A 0.4 

Style Lights IOO's MenthoL 100FMHP. 


. 11.6 A 0.2 

0.93 A 0.02 

14.2 A 0.2 

Style Lights IOO's 100FSP. 


11.6 A 0.2 

0.94 A 0.02 

14.2 A 0.3 

Style Lights IOO's Menthol 100FMSP. 


11.7 A 0.2 

0.92 A 0.01 

14.3 A 0.2 

Style Slims Lights IOO's 100FHP. 


9.7 A 0.2 

0.82 A 0.01 

10.7 A 0.2 

Style Slims Lights IOO's Menthol 100FMHP. 


. 9.7 A 0.2 

0.80 A 0.02 

10.5 A 0.3 

Summit KNFSP. 


. 23.2 A 0.4 

1.45 A 0.02 

15.9 A 0.3 

Summit Full Flavor KFHP. 


. 15.3 A 0.4 

1.12 A 0.02 

13.6 ± 0.5 

Summit Full Flavor KFSP. 


. 15.5 A 0.2 

0.90 A 0.01 

15.2 A 0.2 

Summit Full Flavor Menthol KFMSP... 


. 14.0 A 0.2 

1.00 A 0.02 

13.0 A 0.2 

Summit Full Flavor IOO's 100FSP..... 


. 14.3 A 0.2 

0.88 A 0.02 

16.0 a 0.2 

Summit Full Flavor IOO's Menthol 100FMSP. 


14.7 A 0.1 

1.07 A 0.01 

14.8 A 0.2 

Summit Lights KFHP. 


9.6 A 0.1 

0.75 A 0.01 

11.5 A 0.2 

Summit Lights KFSP , .... 


. 9.7 A 0.1 

0.76 a 0.01 

10.8 A 0.2 

Summit Lights Menthol KFMSP.. 


. 10.7 ± 0.3 

0.83 ± 0.02 

11.4 A 0.3 

Summit Lights IOO's IOOFSP. 


. 10.7 A 0.1 

0.79 A 0.02 

13.0 A 0.2 

Summit Lights IOO’s Menthol 100FMSP. 


.. 9.0 A 0.2 

0.75 A 0.01 

9.5 ± 0.2 

Summit Ultra Lights KFSP. 


. 5.4 A 0.2 

0.51 A 0.02 

6.8 A 0.3 

Summit Ultra Lights IOO's IOOFSP. 


. 4.8 A 0.1 

0.41 A 0.01 

6.0 A 0.1 

Tall 120s 120FSP. 


. 18.6 A 0.2 

1.40 A 0.02 

19.1 A 0.4 

Tall 120s Menthol 120FMSP. 


. 18.1 A 0.4 

1.46 A 0,03 

16.7 A 0.3 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 
















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results 


Brand _ 

Tareyton KFSP. 

Tareyton 100's 100FSP. 

Tareyton Lights KFSP...... 

Tareyton. Long Lights 100FSP. 

Triumph KFSP.. 

Triumph Menthol KFMSP. 

Triumph 100s Menthol 100FMSP. 

True KFHP. 

True KFSP. 

True Menthol KFMSP. 

Trie 100s 100FHP.... 

True 100s 100FSP. 

True 100s Menthol 100FMSP. 

Vantage KFSP. 

Vantage Menthol KFMSP,... 

Vantage 100s 100FSP. 

Vantage 100s Menthol 100FMSP. 

Vantage Ultra Lights KFHP. 

Vantage Ultra Lights KFSP. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FHP. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP. 

Viceroy KFHP. 

Viceroy KFSP. 

Viceroy 100's 100FSP. 

Viceroy' Lights KFHP.. 

Viceroy Lights KFSP. 

Viceroy Lights 100's 100FSP. 

Viceroy Ultra Lights 100's 100FSP. 

Virginia Slims 100FSP... 

Virginia Slims Menthol 100FMSP. 

Virginia Slims Lights 100FHP. 

Virginia Slims Lights Menthol 1G0FMHP. 

Virginia Slims Lights 120's 120FHP. 

Virginia Slims Lights 120's Menthol 120FMHP. 

Virginia Slims Ultra Lights I00FHP. 

Virginia Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP. 

Virginia Slims Superslims 100FHP. 

Virginia Slims Superslims Menthol 100FMHP.. 

Winston KFHP... 

Winston KFSP. 

Winston 100's 100FSP. 

Winston Lights KFHP. 

Winston Lights KFSP... 

Winston Lights 100’s 100FHP. 

Winston Lights 100's 100FSP. 
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"Tar" "Nicotine" CO 


mg/cig 

13.8 ± 0.3 

13.5 ± 0.2 

5.8 ± 0.2 

7.2 ± 0.3 

3.7 ± 0.2 
4.0 ± 0.1 
5.0 ± 0.1 

4.2 ± 0.1 

4.2 ± 0.1 

4.1 ± 0.1 

5.9 ± 0.2 
6.0 ± 0.2 

5.8 ± 0.2 
9.0 ± 0.1 

8.8 ± 0.3 

8.3 ± 0.1 

8.1 ± 0.2 
5.0 ± 0.2 

4.5 ± 0.1 

4.8 ± 0.1 

4.5 ± 0.1 

14.6 ± 0.2 

14.6 ± 0.2 

16.1 ± 0.2 

9.9 ± 0.1 

10.4 ± 0.3 

11.7 ± 0.2 
5.1± 0.2 

14.4 ± 0.3 

14.8 ± 0.3 
8.2 ± 0.2 

8.4 ± 0.2 

14.4 ± 0.3 

14.4 ± 0.2 

5.2 ± 0.1 

5.4 ± 0.2 

5.3 ± 0.2 

5.4 ± 0.2 

16.5 ± 0.3 

15.9 ± 0.2 

16.3 ± 0.2 

10.9 ± 0.2 

10.5 ± 0.2 
8.6 ± 0.1 

10.2 ± 0.2 


mg/cig 

0.95 ± 0.02 
0.97 ± 0.02 
0.52 ± 0.02 
0.63 ± 0.02 
0.38 ± 0.01 
0.41 ± 0.01 
0.51 ± 0.01 
0.40 ± 0.01 
0.41 ±0.01 
0,41 ± 0,01 
0.55 ± 0.01 
0.57 ± 0.02 
0.54 ± 0.02 
0.77 ± 0.01 
0.75 ± 0.02 
0.74 ± 0.01 
0.68 ± 0.02 
0.46 ± 0.01 
0.44 ± 0.01 
0.47 ± 0.01 
0.45 ± 0.01 
1.10 ± 0,02 

1.12 ± 0.02 
1.20 ± 0,02 
0.78 ± 0.02 
0.82 ± 0.02 
0.96 ± 0.01 
0.49 ± 0.02 
1.08 ± 0.02 
1.11 ± 0.02 
0.71 ± 0.01 
0.71 ± 0,02 
1.10 ± 0.02 
1.10 ± 0.02 
0.49 ± 0.01 
0.49 ± 0.02 
0.51 ± 0.02 
0.51 ± 0.01 

1.13 ± 0.03 

1.13 ± 0.02 
1.20 ± 0.02 
0.87 ± 0.01 
0.85 ± 0.01 
0.77 ± 0.01 
0.82 ± 0.02 


mg/cig 

14.2 ± 0.3 

15.8 ± 0.2 

5.9 ± 0.3 

7.8 ± 0.3 

4.4 ± 0.2 

4.8 ± 0.1 

6.4 ± 0.1 
5.0 ± 0.1 

4.7 ±.0.1 

4.6 ± 0.1 

6.4 ± 0.2 

6.6 ± 0,2 

6.2 ± 0.3 

9.2 ± 0.2 

9.4 ± 0.3 

8.8 ± 0.2 

10.6 ± 0.3 

7.8 ± 0.2 
6.6 ± 0.2 

6.7 ± 0.2 

7.2 ± 0.2 

12.8 ± 0.3 

12.8 ± 0.3 

15.4 ± 0.2 

10.6 ± 0.2 

10.7 ± 0.2 

12.0 ± 0.2 

5.5 ± 0.2 

12.5 ± 0.3 

12.8 ± 0.3 

8.9 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 

14.4 ± 0.3 

14.3 ± 0.3 

5.6 ± 0.2 

5.9 ± 0.2 

4.7 ± 0.2 

4.7 ± 0.2 

16.3 ± 0.3 

15.4 ± 0.2 

17.5 ± 0.2 

11.9 ±0.3 
12.0 ± 0.2 

10.2 ± 0.2 

13.4 ± 0.3 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 

















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results 


Brand __ 

Winston Select KFHP. 

Winston Select KFSP. 

Winston Select 100's 100FHP.-. 

Winston Select 100's 100FSP. 

Winston Select Lights KFHP. 

Winston Select Lights KFSP. 

Winston Select Lights Slims 100FHP. 

Winston Ultra Lights KFHP. 

Winston Ultra Lights KFSP. 

Winston Ultra Lights 100's 100FHP. 

Winston Ultra Lights 100's 100FSP. 

Cartier Vendome Lights 100FHP.. 

Cartier Vendome Lights Menthol 100FMHP,... 

Cartier Vendome Ultra Lights 100FHP. 

Craven A Filter Standard Size RFHP...,........ 

Craven A KFHP. 

Dunhill International 100FHP(ied pack). 

Dimhill Menthol 100FMHP(green pack). 

Dunhill Int. Superior Mild 100FHP(b!ue pack). 

Dunhill Lights KFHP. 

Dunhill Lights Menthol KFMHP.. 

Gauloises Blondes KFHP. 

Gauloises Blondes Lights KFHP. 

Gitanes Blondes Milds KFHP. 

Gitanes Blondes Lights KFHP..... 

St. Moritz Menthol 100FMSP... 


"Tar "Nicotine" CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 


15.9 ±0.3 1.19 

15.8 ± 0.3 1.18 

15.5 ±0.2 1.27 

15.7 ±0.2 1.27 

9.7 ±0.2 0.81 

10.7 ± 0.2 0.86 

8.8 ± 0.2 0.79 

5.0 ± 0.2 0.46 

5.4 ±0.1 0.50 

6.0 ± 0.2 0.56 

4.2 ±0.1 0.42 

8.7 ± 0.2 0.82 

7.3 ± 0.2 0.75 

4.0 ±0.1 0.47 

19.5 ±0.3 1.54 

13.2 ±0.2 1.27 

13.3 ± 0.3 1.25 

15.0 ±0.3 1.27 

8.4 ±0.2 0.80 

8.2 ± 0.3 0.70 

8.2 ± 0.2 0.68 

14.4 ± 0.2 0.96 

7.1 ±0.1 0.60 

10.8 ± 0.2 0.95 

9.9 ±0.1 0.89 

13.7 ±0.2 0.95 


±0.02 16.6 ±0.3 

±0.02 15.4 ±0.3 

±0.02 15.1 ±0.3 

±0.02 15.4 ±0.2 

±0.01 10.8 ±0.2 

±0.02 12.9 ±0.3 

±0.01 9.3 ±0.3 

±0.01 7.7 ± 0.3 

±0.01 8.4 ±0.2 

± 0.02 8.7 ±0.3 

±0.01 6.7 ±0.2 

± 0.02 9.7 ±0.2 

± 0.02 8.1 ±0.1 

±0.02 3.2 ±0.1 

±0.03 15.4 ±0.2 

± 0.02 12.6 ± 0.2 

± 0.03 12.4 ± 0.3 

±0.03 17.6 ±0.3 

± 0.02 8.7 ± 0.2 

± 0.02 8.1 ±0.3 

± 0.01 7.7 ± 0.2 

±0.01 14.6 ±0.3 

±0.01 8.8 ±0.2 

±0.02 10.6 ±0.2 

±0.01 10.9 ±0.2 

± 0.02 13.0 ± 0.2 
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PM3001014089 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 






























Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Rounded Test Results 


Brand 

Alpine KFMHP. 

Alpine KFMSP. 

_ Alpine 100's 100FMSP. 

Alpine Lights KFMHP. 

Alpine Lights KFMSP..... 

Alpine Lights 100's 100FMSP. 

American Full Flavor KFSF. 

American Full Flavor 100's 100FSP... 

American Lights KFSP... 

American Lights 100's 100FSP... 

Basic KNFSP. 

Basic Filters KFSP... 

Basic Menthol KFMSP..... 

Basic Filter 100's 100FSP.’. 

Basic 100's Menthol 100FMSP... 

Basic Lights KFSP. 

Basic Lights Menthol KFMSP. 

Basic Lights 100's 100FSP.,,. 

Basic Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Basic Ultra Lights KFSP.. 

Basic Ultra Lights 100's 100FSP. 

Bee KFHP. 

Bee Lights KFHP. 

Belair KFMSP. 

Belair 100's 100FMSP. 

Benson Sc Hedges KFHP.... 

Benson & Hedges 100's 100FHP. 

Benson 8c Hedges 100's Menthol 100FMHP. 

Benson & Hedges 100's 100FSP... 

Benson & Hedges IOO's Menthol I00FMSP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's 100FHP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights IOO's Menthol 100FMHP. 

Benson & Hedges Lights IOO's 100FHP. 

Benson & Hedges Lights IOO's Menthol 100FMHP. 

Benson & Hedges Lights IOO's 100FSP. 

Benson & Hedges Lights 100's Menthol 100FMSP. 

B & H Multifilter KFSP. 

Best Value KNFSP. 

Best Value Full Flavor KFSP. 

Best Value Full Flavor Menthol KFMSP. 

Best Value Full Flavor 100's 100FSP. 

Best Value Full Flavor IOO's Menthol 100FMSP. 

Best Value Lights KFSP. 

Best Value Lights Menthol KFMSP. 

Best Value Lights IOO’s IOOFSP. 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Rounded Test Results 


Brand __ 

Besi Value Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Best Value Ultra Light KFSP. 

Best Value Ultra Light 100's 100FSP. 

Bristol KNFSP. 

Bristol Full Flavor KFSP. 

Bristol Full Flavor 100's 100FSP. 

Bristol Lights KFSP. 

Bristol Lights Menthol KFMSP.. 

Bristol Lights 100's 100FSP... 

Bristol Lights 100's Menthol 1Q0FMSP. 

Bristol Lowest KFSP.. 

Bristol Lowest 100's 100FSP. 

Bristol Ultra Lights 100's 100FSP. 

Bucks Filter KFSP. 

Bucks Lights KFSP.-. 

Cambridge Full Flavor KFSP. 

Cambridge Full Flavor 100's 100FSP. 

Cambridge Lights KFSP. 

Cambridge Lights Menthol KFMSP. 

Cambridge Lights 100's 100FSP. 

Cambridge Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

Cambridge Lowest KFSP. 

Cambridge Lowest 100's 100FSP. 

Cambridge Ultra Low Tar 100's 100FSP. 

Camel RNFSP. 

Camel Filters KFHP. 

Camel Filters KFSP... 

Camel Filters 99 100FHP. 

Camel Filters 100's I00FSP. 

Camel Lights KFHP. 

Camel Lights KFSP. 

Camel Lights 99 100FHP.... 

Camel Lights 100's 100FSP. 

Camel Ultra Lights KFHP. 

Camel Ultra Lights KFSP. 

Camel Ultra Lights 100's 100FHP. 

Camel Wides KFHP. 

Camel Wides Lights KFHP. 

Camel Special Lights KFHP. 

Camel Special Lights KFSP. 

Camel Special Lights 100's 100FHP. 

Capri Super Slims Lights 100FHP. 

Capri Super Slims Lights Menthol 1O0FMHP. 

Capri Super Slims Lights 120's 120FHP,.. 

Capri Super Slims Lights 120's Menthol 120FMHP. 

Final Report 2/24/97 


" Tar " 

" Nicotine " 

CO 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

9 

0.6 

n 

4 

0.3 

6 

4 

0.3 

8 , 

26 

1.7 

15 

16 

1.0 

16 ,/ 

15 

1.0 

17 y 
12 / 

10 

0.7 

10 

0.7 

12 y / 

10 

0.8 

13 / 

10 

0.7 

13 / 

1 

0.1 

1 / 

2 

0.2 

3 / 

5 

0.5 

8 / 

14 

1.0 

!/ 

10 

0.8 

16 

15 

0.9 

1.0 

10 

0.7 

13 / 

10 

0.7 

12 / 

10 

0.7 

14 / 

10 

0.7 

13 / 

1 

0.2 

2 / 

2 

5 

0.2 

0.4 

8 / 

24 

1.7 

16 

17 

1.1 

17 

17 

1.2 

19 

16 

1.1 

18 

16 

1.2 

18 

11 

0.9 

12 

11 

0.9 

12 

9 

0.8 

11 

10 

0.8 

14 

5 

0.5 

8 

5 

0.5 

7 

5 

0.5 

7 

17 

1.2 

19 

11 

0.9 

12 

10 

0.8 

11 

11 

0.9 

14 

10 

0.9 

11 

9 

0.8 

6 

9 

0.7 

6 

13 

LI 

9 

12 

0.9 

7 


14 


PM3001014091 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 
















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Rounded Test Results 


Brand __ 

Capri Super Slims Ultra Lights 100FHP. 

Capri Super Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP. 

Carlton Ultra KFHP. 

Carlton KFSP. 

Carlton Menthol KFMSP. 

Carlton 83 KFHP.-. 

Carlton 100’s 100FHP.. 

Carlton 100's Menthol 100FMHP. 

Carlton 100's 100FSP. 

Carlton 100's Menthol 100FMSP. 

CaHton 120's 120FSP. 

Carlton 120's Menthol 120FMSP. 

Carolina Gold KFSP. 

Carolina Gold Menthol KFMSP. 

Carolina Gold Lights KFSP.. 

Centura's KFSP. 

Century 25’s 100's 100FSP. 

Centuiy 25's Lights KFSP... 

Century 25's Lights 100's 100FSP. 

Century 25's Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Chesterfield RNFSP.. 

Chesterfield KNFSP. 

Chesterfield Filter Lights KFSP. 

Commander RNFSP. 

Commander KNFSP. 

Covington Filters KFSP. 

Covington Filters Menthol KFMSP. 

Covington Filter 100's 100FSP. 

Covington Lights KFSP. 

Covington Lights 100's 100FSP. 

Covington Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Covington Ultra Lights 100's 100FSP.... 

Dave's Filter KFHP. 

Dave's Lights KFHP. 


Doral Full Flavor KFHP. 

Doral Full Flavor KFSP. 

Doral Full Flavor Menthol KFMSP. 

Doral Full Flavor 100's 100FHP. 

Doral Full Flavor 100's 100FSP. 

Doral Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Doral Lights KFHP... 

Doral Lights KFSP. 

Doral Lights Menthol KFMSP.. 

Doral Lights 100's 100FHP. 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Rounded Test Results 


Brand _ 

Doral Lights 100's I00FSP. 

Doral Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Doral Ultra Lights KFSP. 

Doral Ultra Lights 100's 100FSP. 

English Ovals KNFHP. 

Eve Lights Slim 100's 100FHP. 

Eve Lights Slim 120's 120FHP. 

Eve Lights Slim 120's Menthol 120FMHP. 

Eve Ultra Lights Slim 120's 120FHP. 

Eve Ultra Lights Slim 120's Menthol 120FMHP. 

GPC-Approved KNFSP.... 

GPC-Approved Full Flavor KFHP. 

GPC-Approved Full Flavor KFSP. 

GPC-Approved Full Flavor Menthol KFMSP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FHP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FSP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's Menthol 100FMSP... 

GPC-Approved Lights KFHP. 

GPC-Approved Lights KFSP. 

GPC-Approved Lights Menthol KFMSP. 

GPC-Approved Lights 100’s 100FHP. 

GPC-Approved Lights 100's 100FSP... 

GPC-Approved Lights 100's Menthol 100FMSP. 

GPC-Approved Ultra Lights KFSP... 

GPC-Approved Ultra Lights Menthol KFMSP. 

GPC-Approved Ultra Lights 100's 100FSP. 

GPC-Approved Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Harley Davidson Full Flavor KFHP. 

Harley Davidson Full Flavor KFSP. 

Harley Davidson Full Flavor 100's 100FSP. 

Harley Davidson Lights KFHP. 

Harley Davidson Lights KFSP. 

Harley Davidson Lights 100s 100FSP. 

Herbert Tareyton KNFSP. 

Hogshead Wide Full Flavor KFHP. 

Hogshead Wide Lights KFHP. 

Jasmine Slims Lights 100's 100FHP. 

Jumbo Wides KFHP. 

Jumbo Wides Lights KFHP. 

Kent Golden Lights KFHP. 

Kent Golden Lights KFSP. 

Kent Golden Lights Menthol KFMSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FHP.... 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

Kent Golden Lights 100s Menthol 100FMSP. 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Rounded Test Results 


Brand _ 

Kent KFHP. 

Kent KFSP. 

Kent 100s100FSP. 

Kent 100s Menthol 100FMSP. 

Kent III Ultra Lights KFSP. 

Kent III Ultra Lights 100s 100FHP. 

Kent III Ultra Lights 100s I00FSP. 

Kent Slim Lights 100's 100FHP. 

Koot Non-Filter RNFMSP. 

Kool Filters Menthol KFMHP. 

Kool Filter Kings KFMSP. 

Kool 100's 1O0FMHP. 

Kool Super Longs 100's 100FMSP. 

Kool Lights KFMSP.,. 

Kool Lights 100's 100FMSP. 

Kool Milds KFMHP. 

Kool Milds KFMSP. 

Kool Milds 100's 100FMSP. 

L&MKFHP. 

L & M KFSP. 

L & M Super Kings 100FSP. 

L & M Long Lights 100FSP. 

Lark Filters KFSP. 

Lark Filters 100's 100FSP. 

Lark Lights KFSP. 

Lark Lights 100's 100FSP. 

Lucky Strike RNFSP. 

Magna KFHP.. 

Magna KFSP. 

Magna Lites KFHP.. 

Magna Lites KFSP. 

Malibu Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Marlboro KFHP. 

Marlboro Menthol KFMHP. 

Marlboro KFSP. 

Marlboro Menthol KFMSP. 

Marlboro 100's (gold package) 100FHP. 
Marlboro 100's (red package) 100FHP... 
Marlboro 100's (gold package) 100FSP.. 
Marlboro 100's (red package) 100FSP... 

Marlboro 25's KFSP. 

Marlboro Lights KFHP. 

Marlboro Lights Menthol KFMHP. 

Marlboro Lights KFSP. 

Marlboro Lights 100's 100FHP. 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Rounded Test Results 


Brand 

Marlboro Lights 100's Menthol 100FMHP.. 

Marlboro Lights 100's 100FSP. 

Marlboro Lights 25’s KFSP..... 

Marlboro Medium KFHP.............. 

Marlboro Medium KFSP. 

Marlboro Medium 100's 10OFHP. 

Marlboro Medium 100's 100FSP... 

Marlboro Ultra Lights KFHP... 

Marlboro Ultra Lights 100FHP. 

Max 120s I20FSP. 

Max 120s Menthol 120FMSP. 

Merit Filter KFHP. 

Merit Filter KFSP.1. 

Merit Menthol KFMSP. 

Merit 100's 100FSP. 

Merit 100’s Menthol 100FMSP. 

Merit Ultima KFHP. 

Merit Ultima KFSP. 

Merit Ultima 100's 100FHP. 

Merit Ultima 100's 100FSP. 

Merit Ultra Lights KFHP..... 

Merit Ultra Lights KFSP. 

Merit Ultra Lights Menthol KFMSP. 

Merit Ultra Lights 100's 100FHP. 

Merit Ultra Lights 100's 100FSP. 

Merit Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP... 

Metro Slims Lights 100's 100FHP. 

Metro Slims Lights 100's Menthol 100FMHP 

Misty Full Flavor Slims 100FHP. 

Misty Full Flavor Slims Menthol 100FMHP... 

Misty Lights Slims 100FHP... 

Misty Lights Slims Menthol 100FMHP. 

Misty Lights Slims 120's 120FHP. 

Misty Lights Slims 120's Menthol 120FMHP. 

Misty Ultra Lights Slims 100FHP. 

Misty Ultra Lights Slims Menthol 100FMHP. 

Monarch KNFSP. 

Monarch Full Flavor KFHP... 

Monarch Menthol KFMHP. 

Monarch Full Flavor KFSP. 

Monarch Menthol KFMSP..— 

Monarch 100's 100FSP. 

Monarch 100's Menthol 100FMSP. 

Monarch Lights KFHP. 

Monarch Lights Menthol KFMHP. 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Rounded Test Results 


Brand 

Monarch Lights KFSP. 

Monarch Lights Menthol KFMSP. 

Monarch Lights 100's 100FSP. 

Monarch Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Monarch Ultra Lights KFSP. 

Monarch Ultra Lights 100's 100FSP. 

Montclair Full Flavor KFHP. 

Montclair Full Flavor KFSP. 

Montclair Full Flavor 100's IOOFSP. 

Montclair Full Flavor 100‘s Menthol 100FMSP.... 

Montclair Lights KFHP. 

Montclair Lights KFSP. 

’ Montclair Lights Menthol KFMSP. 

Montclair Lights 100's IOOFSP. 

Montclair Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Montclair Ultra Lights KFSP. 

Montclair Ultra Lights 100's IOOFSP. 

More 120s 120FSP. 

More 120s Menthol 120FMSP. 

More Lights 100s 100FHP. 

More Lights 100s Menthol 100FMHP. 

More Lights 120s 120FSP. 

More Lights 120s Menthol 120FMSP. 

More White Lights 120s 120FSP. 

More White Lights 120s Menthol 120FMSP. 

Newport KFMHP. 

Newport KFMSP. 

Newport IOO's 100FMHP. 

Newport IOO's 100FMSP. 

Newport 10's KFMSP. 

Newport 10's 100's I00FMSP.... 

Newport 25s KFMSP. 

Newport 25s IOO's 100FMSP.. 

Newport Lights KFMHP. 

Newport Lights KFMSP. 

Newport Lights IOO's 100FMHP. 

Newport Lights IOO’s 100FMSP. 

Newport Slim Lights 100s 100FMHP. 

Newport Stripes Lights 100s 100FHP... 

Newport Stripes Lights 100s Menthol 100FMHP. 

North Star KFHP. 

North Star Lights KFHP. 

Now KFHP. 

Now KFSP. 

Now Menthol KFMSP. 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Rounded Test Results 


Brand __ 

Now 100s 100FHP. 

Now 100s100FSP. 

Now 100s Menthol IOOFMSP. 

Old Gold Straights KNFSP. 

Old Gold Filters KFHP. 

Old Gold Filters KFSP. 

Old Gold Filter 100's 100FSP. 

Old Gold Lights KFHP. 

Old Gold Lights KFSP. 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

Pall Mall KNFSP. 

Pall Mail Gold 100's 100FSP. 

Pall Mall Lights 100's 100FSP. 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

Pall Mall Red Filters 100's 100FSP. 

Parliament Lights KFHP...'i?^..T..^r?-... 

Parliament Lights KFSP. 

Parliament Lights 100's 100FSP. 

Philip Morris International 100FHP. 

Philip Morris International Menthol 100FMHP 

Picayune RNFSP... 

Players RNFHP.. 

Players KFHP. 

Players Menthol KFMHP. 

Players 100's 100FHP. 

Players 100's Menthol 100FMHP. 

Players Lights 25's KFSP. 

Players Lights 25's Menthol KFMSP. 

Players Lights 25's 100’s 100FSP. 

Players Lights 25's 100's Menthol IOOFMSP. 

Politix KFHP. 

Politix Lights KFPIP. 

Prime KNFSP. 

Prime Full Flavor KFHP. 

Prime Full Flavor KFSP. 

Prime Full Flavor Menthol KFMSP. 

Prime Full Flavor 100's 100FSP. 

Prime Full Flavor 100's Menthol IOOFMSP. 

Prime Lights KFHP. 

Prime Lights KFSP. 

Prime Lights Menthol KFMSP. 

Prime Lights 100's 100FSP. 

Prime Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

Prime Ultra Lights KFSP. 

Prime Ultra Lights 100's 100FSP. 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Rounded Test Results 


Brand _ 

Private Stock KNFSP. 

Private Stock Full Flavor KFHP...... 

Private Stock Full Flavor KFSP. 

Private Stock Full Flavor Menthol KFMSP. 

Private Stock Full Flavor 100's 100FSP. 

Private Stock Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Private Stock Lights KFHP.... 

Private Stock Lights KFSP... 

Private Stock Lights Menthol KFMSP. 

Private Stock Lights 100's 100FSP... 

Private Stock Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Private Stock Ultra Lights KFSP. 

Private Stock Ultra Lights 100's 100FSP. 

Pyramid KNFSP. 

Pyramid Full Flavor KFSP. 

Pyramid Full Flavor Menthol KFMSP. 

Pyramid Full Flavor 100's 100FSP. 

Pyramid Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Pyramid Lights KFSP. 

Pyramid Lights 100's 100FSP. 

Pyramid Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Pyramid Ultra Lights 100's 100FSP. 

Raleigh KNFSP. 

Raleigh KFSP. 

Raleigh 100's 100FSP. 

Raleigh Lights KFSP. 

Raleigh Lights 100's 100FSP. 

Raleigh Extra KNFSP. 

Raleigh Extra KFSP. 

Raleigh Extra 100's 100FSP.. 

Raleigh Extra Lights KFSP. 

Raleigh Extra Lights 100's 100FSP. 

Raleigh Extra Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Raleigh Extra Ultra Lights 100's 100FSP. 

Richland 20's KFSP... 

Richland 20's Menthol KFMSP. 

Richland 20’s 100's 100FSP. 

Richland 20's 100's Menthol 100FMSP. 

Riviera KFMSP. 

Riviera 100's 100FMSP. 

Salem KFMSP... 

Salem 100's 100FMSP. 

Salem Lights KFMSP. 

Salem Lights 100's Custom Case 100FMHP. 

Salem Lights 100's 100FMSP. 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Rounded Test Results 


Brand _ 

Salem Preferred 100's 100FMSP. 

Salem Preferred Lights 100's 100FMSP. 

Salem Slim Lights 100's 100FMHP. 

Salem Ultra Lights KFMSP... 

Salem Ultra Lights 100's 100FMSP. 

Saratoga 120's 120FHP. 

Saratoga 120's Menthol 120FMHP. 

Satin 100FSP. 

Satin Menthol I00FMSP. 

Silva Thins Filters 100FHP. 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

Special 10's Full Flavor KFHP. 

Special 10's Full Flavor 100's 100FHP. 

Special 10's Lights KFHP. 

Special 10's Lights 100's 100FHP. 

Special 10's Milds 100's Menthol 100FMHP-... 

Sterling 100's 100FSP. 

Sterling 100's Menthol 100FMSP. 

Sterling Lights 100's 100FSP. 

Sterling Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Sterling Ultra Lights IOO's 10QFSP..,. 

Sterling Ultra Lights IOO's Menthol 100FMSP 

Sterling Slim Lights IOO's 100FHP...... 

Sterling Slim Lights 100's Menthol 100FMHP, 

Style Lights IOO's 100FHP. 

Style Lights IOO's Menthol 100FMHP. 

Style Lights IOO's 100FSP.. 

Style Lights IOO's Menthol 100FMSP. 

Style Slims Lights IOO's 100FHP.,. 

Style Slims Lights IOO's Menthol 100FMHP... 

Summit KNFSP... 

Summit Full Flavor KFHP... 

Summit Full Flavor KFSP. 

Summit Full Flavor Menthol KFMSP. 

Summit Full Flavor 100's 100FSP. 

Summit Full Flavor IOO's Menthol 100FMSP. 

Summit Lights KFHP. 

Summit Lights KFSP....... 

Summit Lights Menthol KFMSP. 

Summit Lights IOO's 100FSP... 

Summit Lights IOO's Menthol 100FMSP.,.. 

Summit Ultra Lights KFSP. 

Summit Ultra Lights IOO's 100FSP. 

Tall 120s 120FSP. 

Tall 120s Menthol 120FMSP. 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Rounded Test Results 


Brand _ 

Tareyton KFSP. 

Tareyton 100's 100FSP. 

Tareyton Lights KFSP. 

Tareylon Long Lights 100FSP. 

Triumph KFSP............. 

Triumph Menthol KFMSP. 

Triumph 100s Menthol 100FMSP. 

True KFHP. 

True KFSP. 

Tme Menthol KFMSP. 

True 100s 100FHP. 

True 100s 100FSP. 

True 100s Menthol 100FMSP. 

Vantage KFSP. 

Vantage Menthol KFMSP. 

Vantage 100s 100FSP... 

Vantage 100s Menthol IOOFMSP. 

Vantage Ultra Lights KFHP. 

Vantage Ultra Lights KFSP. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FHP.. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP. 

Viceroy KFHP. 

Viceroy KFSP. 

Viceroy 100's 100FSP. 

Viceroy Lights KFHP. 

Viceroy Lights KFSP. 

Viceroy Lights 100's 100FSP. 

Viceroy Ultra Lights 100's 100FSP. 

Virginia Slims 100FSP... 

Virginia Slims Menthol IOOFMSP. 

Virginia Slims Lights 100FHP. 

Virginia Slims Lights Menthol 100FMHP. 

Virginia Slims Lights 120's 120FHP. 

Virginia Slims Lights I20’s Menthol 120FMHP. 

Virginia Slims Ultra Lights 100FHP. 

Virginia Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP. 

Virginia Slims Superslims 100FHP. 

Virginia Slims Superslims Menthol 100FMHP.. 

Winston KFHP. 

Winston KFSP. 

Winston 100's 100FSP. 

Winston Lights KFHP. 

Winston Lights KFSP. 

Winston Lights 100's 100FHP. 

Winston Lights 100's 100FSP. 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Rounded Test Results 


Brand __ 

Winston Select KFHP. 

Winston Select KFSP. 

Winston Select 100's 100FHP. 

Winston Select 100's 100FSP....... 

Winston Select Lights KFHP. 

Winston Select Lights KFSP.,. 

Winston Select Lights Slims 1O0FHP. 

Winston Ultra Lights KFHP. 

Winston Ultra Lights KFSP. 

Winston Ultra Lights 100's 100FHP. 

Winston Ultra Lights 100's 100FSP. 

Cartier Vendome Lights 100FHP. 

Cartier Vendome Lights Menthol 100FMHP. 

Cartier Vendome Ultra Lights 100FHP. 

Craven A Filter Standard Size RFHP. 

Craven A KFHP. 

Dunhill. International 100FHP(red pack). 

Dunhill Menthol 10QFMHP(green pack). 

Dunhill Int. Superior Mild 100FBP(bIue pack). 

Dunhill Lights KFHP... 

Dunhill Lights Menthol KFMHP. 

Gauloises Blondes KFHP. 

Gauloises Blondes Lights KFHP. 

Gitanes Blondes Milds KFHP. 

Gitanes Blondes Lights KFHP. 

St. Moritz Menthol 100FMSP. 
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Appendix A - Company Test Results 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 

Market Sample 39 

Test Results - Brown & Williamson Tobacco Corporation 


Brand 

"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

American Full Flavor KFSP... 

. 16.5 ± 0.3 

1.21 ± 0.02 

14.8 ± 0.2 

American Full Flavor 100's 100FSP.. 

. 16.3 ±0.3 

1.21 ± 0.02 

15.4 ± 0.2 


. 11.5 ±0.1 

0.92 ± 0.01 

11.8 ± 0.2 

American Lights 100's 100FSP.... 

. 11.7 ±0.2 

0.95 ± 0.02 

12.7 ± 0.3 

Belair KFMSP. 

. 9.4 ± 0.2 

0.80 ± 0.01 

S.9± 0.2 

Belair 100's 100FMSP... 

9.1 ±0.2 

0.82 ± 0.02 

9.3 ± 0.2 

Capri Super Slims Lights 100FHP. 

8.9 ± 0.2 

0.77 ± 0.01 

5.8 ± 0.1 

Capri Super Slims Lights Menthol 100FMHP. 

. 8.9 ±0.2 

0.73 ± 0.02 

5.9 ± 0.1 

Capri Super Slims Lights 120's 120FHP. 

. 13.3 ± 0.2 

1.06 ± 0.02 

9.1 ± 0.2 

Capri Super Slims Lights 120's Menthol 120FMHP. 

. 11.7 ±0.2 

0.92 ± 0.02 

7.2± 0.1 

Capri Super Slims Ultra Lights 100FHP. 

.• 5.5 ±0.2 

0.51 ± 0.01 

4.6 ± 0.2 

Capri Super Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP. 

.. 5.2 ±0.2 

0.48 ± 0.01 

4.4 ± 0.2 

Carlton Ultra KFHP. 

. < 0.5 

< 0.05 

<0.5 

Carlton KFSP. 

. 0.6 ±0.1 

0.10 ± 0.01 

1.2 ± 0.1 


. 1.0 ±0.1 

0.13 ± 0.01 

1.6 ± 0.1 

Carlton 83 KFHP. 

. 1.0 ±0.1 

0.13 ± 0.01 

1.7 ±0.1 

Carlton 100's 100FHP. 

. 1.0 ±0.1 

0.13 ± 0.01 

1.3 ± 0.1 

Carlton 100‘s Menthol 100FMHP. 

. 0.9 ±0.1 

0.12 ± 0.01 

1.3 ± 0.1 

Carlton 100's 100FSP. 

. 1.6 ±0.1 

0.19 ± 0.01 

2.1 ±0.1 

Carlton 100’s Menthol 100FMSP. . 

. 1.5 ±0.1 

0.19 ± 0.01 

2.2 ± 0.1 

Carlton 120's 120FSP.-. 

. 4.7 ±0.1 

0.48 ± 0.01 

3.7 ± 0.1 

Carlton 120's Menthol 120FMSP. 

. 4.8 ±0.1 

0.50 ± 0.01 

3.7 ± 0.1 

GPC-Approved KNFSP. 

. 21.1 ±0.4 

1.15 ± 0.02 

13.7 ± 0.3 

GPC-Approved Full Flavor KFHP. 

. 14.8 ±0.3 

0,87 ± 0.02 

14.8 ± 0.2 

GPC-Approved Full Flavor KFSP. 

. 15.6 ±0.3 

0.89 ± 0.02 

15.5 ± 0.3 

GPC-Approved Full Flavor Menthol KFMSP... 

. 14.9 ±0.3 

0.96 ± 0.01 

13.4 ± 0.2 

GPC-Approved Full Flavor 100’s 100FHP. 

. 13.6 ±0.3 

0.83 ± 0.01 

15.8 ± 0.3 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FSP.:. 

. 15.1 ±0.2 

0.92 ± 0.02 

16.7 ± 0.3 

GPC-Approved Full Flavor 100's Menthol 100FMSP... 

. 13.3 ± 0.2 

0.93 ± 0.02 

13.8 ± 0.2 

GPC-Approved Lights KFHP. 

. 9.5 ± 0.2 

0.64 ± 0.02 

11.3 ±0.3 

GPC-Approved Lights KFSP. 

. 9.3 ±0.1 

0.63 ± 0.01 

11.1 ± 0.2 

GPC-Approved Lights Menthol KFMSP. 

. 9.0 ± 0.2 

0.69 ± 0,02 

9.0 ± 0.2 

GPC-Approved Lights 100's 100FHP. 

. 9.5 ± 0.2 

0.65 ± 0.02 

12.2 ± 0.3 

GPC-Approved Lights 100's 100FSP. 

. 9.8 ±0.2 

0.68 ± 0.01 

12.5 ± 0.2 

GPC-Approved Lights 100's Menthol 100FMSP. 

. 8.2 ± 0.2 

0.69 ± 0.02 

8.3 ± 0,2 

GPC-Approved Ultra Lights KFSP. 

5.2 ± 0.2 

0.41 ± 0.01 

7.0 ± 0.2 

GPC-Approved Ultra Lights Menthol KFMSP. 

. 5.3 ±0.1 

0.46 ± 0.01 

6.4 ± 0.2 

GPC-Approved Ultra Lights 100's 100FSP. 

.. 5.2 ±0.2 

0.43 ± 0.01 

6.6 ± 0.2 

GPC-Approved Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP. 

. 4.7 ± 0.1 

0.44 ± 0.01 

5.6 ± 0.2 

Herbert Tareyton KNFSP..... 

. 24.8 ±0.5 

1.54 ± 0.03 

17.2 ± 0.4 

Kool Non-Filter RNFMSP. 

19.4 ± 0.5 

1.33 ± 0.04 

11.8 ± 0.4 

Kool Filters Menthol KFMHP. 

. 16.3 ± 0.4 

1.19 ± 0.03 

14.5 ± 0.3 

Kool Filter Kings KFMSP. 

. 16.4 ± 0.2 

1.19 ± 0.02 

14.7 ± 0.3 

Kool 100's I00FMHP. 

. 15.5 ±0.2 

1.18 ± 0.02 

14.4 ± 0.2 

Kool Super Longs 100's 100FMSP. 

. 16.7 ±0.2 

1.31 ± 0.03 

15.4 ± 0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 

Market Sample 39 

Test Results - Brown & Williamson Tobacco Corporation 


Brand __ 

Kool Lights KFMSP. 

Kool Lights 100's 100FMSP. 

Kool Milds KFMHP. 

Kool Milds KFMSP. 

Kool Milds 100's 100FMSP. 

Lucky Strike RNFSP. 

Malibu Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Misty Full Flavor Slims 100FHP... 

Misty Full Flavor Slims Menthol 100FMHP. 

Misty Lights Slims 100FHP........ 

Misty Lights Slims Menthol 100FMHP. 

Misty Lights Slims 120's 120FHP. 

Misty Lights Slims 120's Menthol 120FMHP.... 

Misty Ultra Lights Slims 100FHP. 

Misty Ultra Lights Slims Menthol 100FMHP.... 

Montclair Full Flavor KFHP. 

Montclair Full Flavor KFSP. 

Montclair Full Flavor 100's 100FSP. 

Montclair Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Montclair Lights KFHP.... 

Montclair Lights KFSP. 

Montclair Lights Menthol KFMSP. 

Montclair Lights 100's 100FSP. 

Montclair Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Montclair Ultra Lights KFSP. 

Montclair Ultra Lights 100's 100FSP. 

Pall Mail KNFSP. 

Pall Mall Gold 100's 100FSP. 

Pall Mall Lights 100's 100FSP. 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

Pall Mall Red Filters 100's 100FSP. 

Prime KNFSP. 

Prime Full Flavor KFHP. 

Prime Full Flavor KFSP. 

Prime Full Flavor Menthol KFMSP. 

Prime Full Flavor 100’s 100FSP. 

Prime Full Flavor 100‘s Menthol 100FMSP. 

Prime Lights KFHP.*... 

Prime Lights KFSP. 

Prime Lights Menthol KFMSP. 

Prime Lights 100's 100FSP. 

Prime Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Prime Ultra Lights KFSP. 

Prime Ultra Lights 100's 100FSP. 

Private Stock KNFSP. 


"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

7.2 ± 0.2 

0.64 ± 0.01 

7.5 ± 0.2 

8.2 ± 0.2 

0.73 ± 0.02 

9.1 ± 0.2 

11.9 ± 0.2 

0.99 ± 0.02 

10.7 ± 0.2 

10.7 ± 0.3 

0.90 ± 0.02 

10.3 ± 0.3 

10.4 ± 0.3 

0.89 ± 0.02 

11.1 ± 0.2 

25.4 ± 0.3 

1.57 ± 0.03 

17.0 ± 0.3 

11.0 ± 0.1 

0.92 ± 0.02 

11.3 ± 0.2 

14.4 ±0.3 

1.08 ± 0.02 

13.2 ± 0.2 

14.2 ± 0.2 

1.08 ± 0.02 

12.8 ± 0.2 

8.0 ± 0.2 

0.69 ± 0.02 

7.9 ± 0.2 

7.3 ± 0.2 

0.68 ± 0.02 

7.3 ± 0.2 

11.8 ± 0.2 

1.01 ± 0.02 

11.0 ± 0.3 

12.0 ± 0.3 

1.03 ± 0.02 

10.7 ± 0.3 

5.4 ± 0.2 

0.51 ± 0.01 

5.3 ± 0.2 

4.9 ± 0.2 

0.49 ± 0.02 

4.9 ± 0.3 

15.6 ± 0.3 

1.10 ± 0.02 

14.0 ± 0.2 

16.5 ± 0.3 

1.20 ± 0.02 

14.4 ± 0.3 

16.7 ± 0.2 

1.25 ± 0.02 

15.7 ±0.3 

15.3 ± 0.2 

1.13 ± 0.01 

14.7 ±0.4 

11.5 ± 0.2 

0.90 ± 0.01 

11.9 ± 0.3 

10.8 ± 0.1 

0.85 ± 0.01 

11.2 ± 0.2 

11.2 ±0.2 

0.89 ± 0.02 

11.1 ± 0.2 

11.6 ± 0.2 

0.94 ± 0.02 

12.5 ± 0.2 

11.2 ± 0.2 

0.94 ± 0.03 

11.4 ± 0.2 

5.9 ± 0.1 

0.55 ± 0.01 

7.1 ± 0.2 

5.8 ± 0.2 

0.54 ± 0.01 

7.6 ± 0.2 

23.7 ± 0.3 

1.45 ± 0.03 

16.0 ± 0.2 

14.3 ± 0.2 

1.09 ± 0.02 

14.4 ± 0.2 

11.5 ± 0.2 

0.94 ± 0.02 

12.0 ± 0.2 

15.3 ± 0.3 

1.13 ± 0.02 

13,3 ± 0.3 

15.9 ± 0.3 

1.18 ± 0.02 

14.7 ± 0.3 

20.8 ± 0.3 

1.13 ± 0.02 

13.7 ± 0.3 

14.1 ± 0.2 

0.98 ± 0.02 

13.7 ± 0.3 

15.3 ± 0.2 

0.96 ± 0.02 

14.8 ± 0.3 

13.1 ± 0.2 

0.95 ± 0.02 

12.2 ± 0.2 

14.8 ± 0.2 

0.89 ± 0.01 

17.2 ± 0.1 

14.5 ± 0.2 

1.04 ± 0.01 

14.4 ± 0.3 

9,6 ± 0.2 

0.74 ± 0.02 

10.9 ± 0.3 

9.7 ± 0.2 

0.75 ± 0.01 

10.9 ± 0.2 

10.3 ± 0.1 

0.80 ± 0.01 

11.4 ±0.1 

10.2 ± 0.3 

0.77 ± 0.03 

12.3 ± 0.2 

8.8 ± 0.4 

0.76 ± 0.03 

9.4 ± 0.5 

6.3 ± 0.1 

0,58 ± 0.01 

7.5 ± 0.2 

5.4 ± 0.1 

0.48 ± 0.02 

7.3 ± 0.2 

21.5 ± 0.3 

1.16 ± 0.02 

14.2 ± 0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 

Market Sample 39 

Test Results - Brown & Williamson Tobacco Corporation 


Brand __ 

Private Stock Full Flavor KFHP. 

Private Stock Full Flavor KFSP. 

Private Stock Full Flavor Menthol KFMSP. 

Private Stock Full Flavor 100's 100FSP. 

Private Stock Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Private Stock Lights KFHP...,,,..... 

Private Stock Liglits.KFSP. 

Private Stock Lights Menthol KjFMSP. 

Private Stock Lights 100's 100FSP.... 

Private Stock Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Private Stock Ultra Lights KFSP. 

Private Stock Ultra Lights 100's 100FSP. 

Raleigh KNFSP.. 

Raleigh KFSP. 

Raleigh 100*s 100FSP. 

Raleigh Lights KFSP. 

Raleigh Lights 100’s 100FSP. 

Raleigh Extra KNFSP. 

Raleigh Extra KFSP. 

Raleigh Extra 100's 100FSP. 

Raleigh Extra Lights KFSP. 

Raleigh Extra Lights 100's 100FSP. 

Raleigh Extra Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Raleigh Extra Ultra Lights 100's IOOFSP. 

Richland 20's KFSP... 

Richland 20's Menthol KFMSP... 

Richland 20's 100's IOOFSP. 

Richland 20's 100's Menthol 100FMSP. 

Riviera KFMSP.. 

Riviera 100's 100FMSP. 

Silva Thins Filters 100FHP. 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

Special 10's Full Flavor KFHP. 

Special 10's Full Flavor 100's 100FHP. 

Special 10's Lights KFHP. 

Special 10's Lights 100's 100FHP. 

Special 10's Milds 100's MentlioL 100FMHP. 

Summit KNFSP. 

Summit Full Flavor KFHP. 

Summit Full Flavor KFSP. 

Summit Full Flavor Menthol KFMSP. 

Summit Full Flavor 100's IOOFSP. 

Summit Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Summit Lights KFHP. 

Summit Lights KFSP. 

Final Report 2/24/97 


"Tar" 

rag/cig 

"Nicotine" 

ing/cig 

CO 

mg/cig 

. 14.3 ±0.2 

.0.98 ± 0.01 

13.9 ± 0.2 

. 15.4 ± 0.3 

0.89 ± 0.02 

15.4 ± 0.2 

. 13.7 ±0.2 

0.99 ± 0.02 

12.6 ± 0.2 

. 14.9 ±0.2 

0.94 ± 0.02 

16.3 ± 0.4 

. 14.5 ± 0.2 

1.07 ± 0.02 

14.2 ± 0.3 

9.6 ±0.2 

0.75 ±0.01 

11.0 ± 0.2 

.. 9.6 ±. 0 2 

0.74 ± 0.01 

10.6 ± 0.3 

. 10. i ± 0.2 

0.78 ± 0.02 

11.3 ± 0.2 

.. 10.0 ±0.2 

0.73 ± 0.02 

12.4 ± 0.3 

. 9.0 ±0.3 

0.73 ± 0.02 

9.6 ± 0.4 

.. 5.9 ±0.1 

0.55 ± 0.01 

7.5 ± 0.2 

.. 4.7 ±0.1 

0.39 ± 0.01 

6.1 ± 0.1 

. 21.3 ±0.3 

1.18 ± 0.02 

13.8 ± 0.3 

.. 15.7 ±0.3 

0.93 ± 0.02 

14.8 ± 0.4 

.. 15.9 ±0.3 

1.02 ± 0,02 

15.1 ± 0.3 

.. 11.3 ±0.3 

0.91 ± 0.01 

11.2 ± 0.3 

.. 12.3 ± 0.2 

1.01 ± 0.01 

12.3 ± 0.2 

.. 21.8 ±0.3 

1.19 ± 0.02 

14.4 ± 0.3 

. L5.2 ± 0.3 

0.90 ± 0.02 

15.1 ± 0.3 

.. 14.4 ±0.2 

0.89 ± 0.02 

16.1 ± 0.3 

.. 9.5 ±0.2 

0.64 ± 0.01 

11.4 ± 0.2 

.. 10.1 ± 0.2 

0.71 ± 0.01 

13.0 ± 0.3 

.. 7.7 ±0.2 

0.64 ± 0.02 

8.0 ± 0.2 

.. 4.8 ±0.1 

0.40 ± 0.01 

6.1 ± 0.2 

.. 15.4 ±0.2 

1.15 ± 0.02 

13.4 ± 0.2 

... 15.5 ±0.2 

1.10 ± 0.01 

13.7 ± 0.3 

.. 15.9 ±0.2 

1.20 ± 0.02 

15.1 ± 0.2 

... 16.1 ±0.2 

1.25 ± 0.02 

14.4 ± 0.2 

15,1 ±0.3 

1.09 ± 0.02 

13.3 ± 0.3 

.. 16.2 ± 0.3 

1.19 ± 0.02 

16.0 ± 0.3 

... 11.0 ±0.2 

0.88 ± 0.02 

10.5 ± 0.3 

.. 10.7 ±0,2 

0.90 ± 0.01 

10.1 ±0.2 

.. 15.4 ±0.2 

1.16 ± 0.02 

12.8 ± 0.2 

.. 17.0 ± 0.2 

1.29 ± 0.02 

15.8 ± 0.3 

.. 11.5 ±0.2 

0.92 ± 0.02 

11.9 ± 0.2 

.. 12.0 ±0.2 

0.99 ± 0.02 

12.6 ± 0.2 

... 12.3 ±0.2 

0.98 ± 0.01 

13.3 ± 0.3 

... 23.2 ±0.4 

1.45 ± 0.02 

15.9 ± 0.3 

... 15.3 ±0.4 

1.12 ± 0.02 

13.6 ± 0.5 

... 15.5 ±0.2 

0.90 ± 0.01 

15.2 ± 0.2 

.. 14.0 ±0.2 

1.00 ± 0.02 

13.0 ± 0.2 

... 14.3 ± 0.2 

0.88 ± 0.02 

16.0 ± 0.2 

14.7 ±0.1 

1.07 ± 0.01 

14.8 ± 0.2 

.. 9.6 ±0.1 

0.75 ± 0.01 

11.5 ± 0.2 

... 9.7 ±0.1 

0.76 ± 0.01 

10.8 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 

Test Results - Brown & Williamson Tobacco Corporation 


Brand 

Summit Lights Menthol KFMSP. 

Summit Lights 100's 100FSP. 

Summit Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Summit Ultra Lights KFSP. 

Summit Ultra Lights 100's 100FSP. 

Tall 120s 120FSP. 

Tall 120s Menthol 120FMSP. 

Tareyton KFSP. 

Tareyton 100's 100FSP.... 

Tareyton Lights KFSP. 

Tareyton Long Lights 100FSP. 

Viceroy KFHP. 

Viceroy KFSP. 

Viceroy 100's 100FSP. 

Viceroy Lights KFHP. 

Viceroy Lights KFSP. 

Viceroy Lights 100's 10QFSP. 

Viceroy Ultra Lights 100's 100FSP. 


"Tar" "Nicotine" CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 


10.7 

db 

0.3 

0.83 

± 

0.02 

11.4 ± 

0.3 

10.7 

± 

0.1 

0.79 

± 

0.02 

13.0 ± 

0.2 

9.0 


0.2 

0.75 

± 

0.01 

9.5 ± 

0.2 

5.4 

± 

0.2 

0.51 


0.02 

6.8 ± 

0.3 

4.8 

zb 

0.1 

0.41 

± 

0.01 

6.0 ± 

0.1 

18.6 

:fc 

0.2 

1.40 

± 

0.02 

19.1 ± 

0.4 

18.1 

£ 

0.4 

1.46 

± 

0.03 

16.7 ± 

0.3 

12.8 


0.3 

0.95 


0.02 

14.2 ± 

0.3 

13.5 


0.2 

0.97 

± 

0.02 

15.S ± 

0.2 

5.8 


0.2 

0.52 

± 

0.02 

5.9 ± 

0.3 

7.2 

dz 

0.3 

0.63 

± 

0.02 

7.8 ± 

0.3 

14.6 


0.2 

1.10 

dt 

0.02 

12.8 ± 

0.3 

14.6 

± 

0.2 

1.12 


0.02 

12.8 ± 

0.3 

16.1 


0.2 

1.20 


0.02 

15.4 ± 

0.2 

9.9 

± 

0.1 

0.78 

i 

0.02 

10,6 i 

0.2 

10.4 

± 

0.3 

0.82 


0.02 

10.7 ± 

0.2 

11.7 


0.2 

0.96 

± 

0.01 

12.0 ± 

0.2 

5.1 

± 

0.2 

0.49 

± 

0.02 

5.5 ± 

0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 

Test Results - Liggett Group Incorporated 


Brand 

"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Chesterfield RNFSP.... 

. 19.2 ±0.4 

1.08 ± 0.02 

13.5 ± 0.4 

Chesterfield KNFSP. 

. 24.0 ± 0.5 

1.31 ± 0.03 

17.6 ± 0.5 

Chesterfield Filter Lights KFSP. 

. 11.4 ±0.2 

1.07 ± 0.02 

9.3 ± 0.2 

Covington Filters KFSP. 

. 12.8 ±0.2 

0.62 ± 0.01 

16.3 ± 0.3 

Covington Filters Menthol KFMSP. 

. 14.8 ±0.3 

0.76 ± 0.02 

17.2 ± 0.3 

Covington Filter 100's 100FSP... 

. 14.0 ± 0.2 

0.68 ± 0.01 

22.0 ± 0.4 

Covington Lights KFSP .. 

. 9.6 ±0.1 

0.60 ± 0.01 

13.9 ± 0.3 

Covington Lights 100's 100FSP... 

. 8.6 ±0.1 

0.53 ± 0.01 

15.2 ± 0.2 

Covington Lights 100’s Menthol 100FMSP. 

... 9.4 ±0.2 

0.57 ± 0.01 

16.2 ± 0.3 

Covington Ultra Lights 100’s 100FSP. 

. 4.7 ±0.1 

0.33 ± 0.01 

7.2 ± 0.2 

Eve Lights Slini 100's I00FHP... 

__ 7.5 ±0.2 

0.62 ± 0.02 

6.9 ± 0.3 

Eve Lights Slim. 120's 120FHP. 

. 10.5 ± 0.3 

0.78 ± 0,02 

10.9 J 0.3 

Eve Lights Slim 120's Menthol 120FMHP. 

. 10.5 ±0.4 

0.79 ± 0.03 

10.7 ± 0.4 

Eve Ultra Lights Slim 120's I20FHP. 

. 5.0 ± 0.2 

0.39 ± 0.02 

4.6 ± 0.1 

Eve Ultra Lights Slim 120's Menthol 120FMHP..,.. 

. 5.1 ±0.1 

0.42 ± 0.02 

4.5 ± 0.2 

Jasmine Slims Lights 100’s 100FHP. 

. 7.7 ± 0.2 

0.58 ± 0.02 

7.9 ± 0.2 

L&MKFHP. 

... 14.5 ±0.6 

0.86 ± 0.02 

15.9 ± 1.0 

L & M KFSP. 

. 14.4 ±0.4 

0.84 ± 0.02 

16.0 ± 0.7 

L & M Super Kings 100FSP. 

. 10.5 ±0.3 

0.74 ± 0.02 

14.3 ± 0.7 

L & M Long Lights 100FSP.. 

. 7.2 ±0.2 

0.64 ± 0 03 

7.5 ± 0.5 

Lark Filters KFSP. 

. 13.6 ±0.4 

0.93 ± 0.03 

14.3 ± 0.3 

Lark Fitters 100's 100FSP. 

. 14.3 ± 0.2 

1.05 ± 0.01 

15.4 ± 0.3 

Lark Lights KFSP.-.. 

. 10.5 ±0.2 

0.76 ± 0.02 

10.3 ± 0.2 

Lark Lights 100's 100FSP. 

. 11.4 ±0.3 

0.83 ± 0.02 

12.2 ± 0.4 

Picayune RNFSP. 

. 17.2 ±0.3 

1.07 ± 0,02 

13.8 ± 0.4 

Pyramid KNFSP....... 

. 23.8 ±0.5 

1.30 ± 0.03 

17.5 ± 0.4 

Pyramid Full Flavor KFSP... 

. 14.3 ± 0.3 

0.72 ± 0.02 

18.6 ± 0.5 

Pyramid Full Flavor Menthol KFMSP. 

. 14.4 ± 0.3 

0.73 ± 0.02 

18.9 ± 0.5 

Pyramid Full Flavor 100's 100FSP. 

. 15.5 ± 0.2 

0.82 ± 0.01 

22.2 ± 0.6 

Pyramid Full Flavor 100's Menthol IOOFMSP. 

. 15.5 ±0.2 

0.81 ± 0.02 

22.1 ± 0.4 

Pyramid Lights KFSP. 

. 9.9 ± 0.3 

0.61 ± 0.02 

14.1 ± 0.3 

Pyramid Lights 100's 100FSP. 

. 10.1 ± 0.2 

0.64 ± 0.U2 

16.4 ± 0.5 

Pyramid Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

. 10.0 ±0.2 

0.65 ± 0.02 

16.0 ± 0.5 

Pyramid Ultra Lights 100's 100FSP. 

. 5.0 ±0.2 

0.38 ± 0.01 

7.1 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 

Test Results - Lorillard Tobacco Company 


Brand 



"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Harley Davidson Full Flavor KFHP. 



, 13.1 ± 0.2 

0.88 ± 0.01 

14.4 ± 0.2 

Harley Davidson Full Flavor KFSP. 



.. 13.7 ±0.2 

0.94 ± 0.01 

15.0 ± 0.2 

Harley Davidson Full Flavor 100's 100FSP. 



.. 14.6 ± 0.2 

1.04 ± 0.02 

15.0 ±0.2 

Harley Davidson Lights KFHP. 



.. 9.9 ±0.2 

0.76 ± 0.01 

9.8 ± 0.2 

Harley Davidson Lights KFSP... 



8.5 ±0.1 

0.65 ± 0.01 

9.2 ± 0.2 

Harley Davidson Lights 100s 100FSP... 



:. 9.3 ± 0.2 

0.71 ± 0.02 

11.1 ± 0.2 

Kent Golden Lights KFHP. 


.- 

„ 7.7 ± 0.2 

0.67 ± 0.01 

9.8 ± 0.2 

Kent Golden Lights KFSP. 



7.6 ±0.1 

0.65 ± 0.01 

9.9 ± 0.2 




.. 7.9 ± 0.2 

0.68 ± 0.01 

10.1 rb 0.2 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 

.......__ 


... 9.2 ± 0.2 

0.80 ± 0.01 

10.8 ± 0.2 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 



9.2 ±0.2 

0.81 ± 0.01 

10.6 ± 0.2 

Kent Golden Lights 100s Menthol 100FMSP. 



... 9.3 ± 0.2 

0.82 ± 0.02 

10.7 ± 0.3 

Kent KFHP. 

. 


.. 11.3 ±0.2 

0.84 ± 0.02 

11.9 ± 0.2 

Kent KFSP. 



.. 12.1 ± 0.2 

0.87 ± 0.01 

12.8 ± 0.2 

Kent 100s 100FSP . 



,. 13.0 ±0.2 

0.96 ± 0.02 

13.4 ± 0.2 

Kent 100s Menthol 100FMSP. 



... 13.4 ±0.2 

. 1.01 ± 0.02 

13.4 ± 0.3 

Kent III Ultra Lights KFSP. 

.. 


... 3.5 ±0.1 

0.36 ± 0.01 

4.3 ± 0.2 

Kent III Ultra Lights 100s 100FHP. 



.. 4.9 ±0.1 

0.48 ± 0.01 

6.6 ± 0.2 

Kent III Ultra Lights 100s 1O0FSP. 


. 

... 4.7 ±0.2 

0.46 ± 0.01 

6.3 ± 0.2 

Kent Slim Lights 100's 100FHP. 



... 9.3 ±0.2 

0.82 ± 0.02 

10.2 ± 0.2 

Max 120s120FSP. 



... 16.0 ±0.3 

1.27 ± 0.02 

16.6 ± 0.4 

Max 120s Menthol 120FMSP. 



.. 16.1 ±0.3 

1.26 ± 0.02 

16.6 ± 0.3 

Newport KFMHP... 



... 15.6 ±0.3 

1.08 ± 0.02 

15.7 ± 0.3 

Newport KFMSP. 



.. 16.9 ±0.3 

1.20 ± 0.03 

17.1 ± 0.3 

Newport 100's 100FMHP. 



... 18.3 ±0.3 

1.34 ± 0.02 

18.6 ± 0.3 

Newport 100’s 100FMSP... 



.. 18.5 ±0.2 

1.35 ± 0.02 

18.7 ± 0.3 

Newport 10's KFMSP. 



... 16.7 ±0.3 

1.18 ± 0.02 

17.5 ± 0.3 

Newport 10's 100's 100FMSP. 



... 18.2 ±0.2 

1.34 ± 0.02 

18.4 ± 0.2 

Newport 25s KFMSP..... 



... 16.8 ±0,3 

1.21 ± 0.02 

16.7 ± 0.2 

Newport 25s 100's 100FMSP. 



... 18.6 ±0.2 

1.39 ± 0.02 

18.7 ± 0.2 

Newport Lights KFMHP... 



... 8.2 ±0.1 

0.67 ± 0.01 

10.7 ± 0.2 

Newport Lights KFMSP. 



... 8.3 ±0.1 

0.69 ± 0.01 

11.0 ± 0.2 

Newport Lights 100's lOOFMHP. 



... 9.6 ±0.2 

0.82 ± 0.02 

11.4 ± 0.3 

Newport Lights 100's 100FMSP. 



.... 9.6 ±0.2 

0.82 ± 0.02 

11.1 ± 0.3 

Newport Slim Lights 100s lOOFMHP. 



... 9.7 ±0.1 

0.79 ± 0.01 

10.6 ± 0.2 

Newport Stripes Lights 100s 100FHP. 



... 11.7 ±0.2 

0.95 ± 0.02 

14.3 ± 0.3 

Newport Stripes Lights 100s Menthol lOOFMHP. 



... 11.5 ±0.2 

0.91 ± 0.02 

14.1 ± 0.3 

Old Gold Straights KNFSP. 



... 25.3 ± 0.4 

1.67 ± 0.04 

17.5 ± 0.4 

Old Gold Filters KFHP. 



... 14.1 ±0.3 

1.03 ± 0.02 

15.8 ± 0.4 

Old Gold Filters KFSP. 



.... 15.0 ±0.2 

1.10 ± 0.01 

16.4 ± 0.3 

Old Gold Filter 100’s 100FSP. 



... 14.3 ± 0.2 

1.09 ± 0.02 

18.1 ± 0.3 

Old Gold Lights KFHP. 


. 

... 7.6 ±0.1 

0.66 ± 0.01 

10.1 ± 0.2 

Old Gold Lights KFSP. 



.... 8.1 ± 0.2 

0.72 ± 0.01 

10.6 ± 0.3 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

.. 


.... 11.9 ±0.2 

0.93 ± 0.01 

15.0 ± 0.3 

Satin 100FSP.:. 



.... 11.7 ±0.2 

0.98 ± 0.02 

13.8 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 

Test Results - Lorillard Tobacco Company 

"Tar" "Nicotine" CO 

Brand _mg/cig mg/cig mg/cig 


Satin Menthol 100FMSP... 

. 11. S± 

0.2 

0.97 ± 

0.02 

14.5 ± 

0.3 

Style Lights 100's 100FHP.-.-. 

. 11.4 ± 

0.1 

0.92 ± 

0.01 

14.1 ± 

0.4 

Style Lights 100's Menthol 100FMHP.- 

.. 11.6 ± 

0.2 

0.93 ± 

0.02 

14.2 ± 

0.2 

Style Lights 100's 100FSP........ 

.. 11.6 ± 

0.2 

0,94 ± 

0.02 

14.2 ± 

0.3 

Style Lights 100's Menthol 100FMSP.. 

. 11.7 ± 

0.2 

0.92 ± 

0.01 

14.3 ± 

0.2 

Style Slims Lights 100's 100FHP. 

. 9.7 ± 

0.2 

0.82 ± 

0.01 

10.7 dt 

0.2 

Style Slims Lights 100's Menthol 100FMHP. 

. 9.7 ± 

0.2 

0.80 ± 

0.02 

10.5 ± 

0.3 

Triumph KFSP... 

. 3.7 ± 

0.2 

0.38 ± 

0.01 

4.4 ± 

0.2 


.. 4.0 

0.1 

0.41 ± 

0.01 

4.8 ± 

0.1 

Triumph 100s Menthol 100FMSP.... 

. 5.0 ± 

0.1 

0.51 ± 

0,01 

6.4 ± 

0.1 

True KFHP.-. 

. 4.2 ± 

0.1 

0.40 ± 

0.01 

5.0 ± 

0.1 

True KFSP .-. 

. 4.2 ± 

0.1 

0.41 ± 

0.01 

4.7 ± 

0.1 

True Menthol KFMSP..... 

. 4.1 ± 

0.1 

0.41 ± 

0.01 

4.6 ± 

0.1 

True 100s 100FHP . 

. 5.9 ± 

0.2 

0.55 ± 

0.01 

6.4 ± 

0.2 

True 100s 100FSP. 

. 6.0 ± 

0.2 

0.57 ± 

0.02 

6.6 ± 

0.2 

True 100s Menthol 100FMSP. 

. 5.8 ± 

0.2 

0.54 ± 

0.02 

6,2 ± 

0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results - Philip Morris USA 


Brand 

"Tar” 

nig/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

GO 

mg/cig 

Alpine KFMHP. 

.. 16.0 ± 0.3 

1.05 ± 0.02 

15.2 ± 0.2 

Alpine KFMSP. 

... 15.7 ±0.2 

1.05 ± 0.02 

14.8 ± 0.3 

Alpine 100's 100FMSP. 

... 15.6 ±0.2 

1.13 ± 0.01 

14.3 ± 0.3 

Alpine Lights KFMHP.. 

... 9.5 ± 0.2 

0.74 ± 0.02 

9.8 ± 0.2 

Alpine Lights KFMSP. 

... 9.1 ±0.2 

0.72 ± 0.01 

9.5 ± 0.2 

Alpine Lights 100's 100FMSP. 

... 9.0 ±0.2 

0.73 ± 0.01 

10.6 ± 0.3 

Basic KNFSP. 

... 27.4 ±0.3 

1.78 ± 0.03 

15.3 ± 0.3 

Basic Filters KFSP..-. 

... 15.7 ±0.3 

0.97 ± 0.02 

16.1 ± 0.2 

Basic Menthol KFMSP. 

... 15.6 ±0.2 

0.98 ± 0.02 

15.4 ± 0.2 

Basic Filter 100's 100FSP. 

... 15.6 ± 0.2 

1.00 ± 0.01 

17.6 ±0.3 

Basic 100's Menthol 100FMSP. 

... 15.3 ±0.2 

1.01 ±0.02 

17.4 ± 0.3 

Rasic Lights KFSP. 

.... 10.2 ±0.2 

0.70 ± 0.01 

12.8 ± 0.2 

Rflsic T Jghts Menthol KFMSP.. .... 

... 10.5 ± 0.2 

0.72 ± 0.01 

13,0 ± 0.2 

Basic Lights 100's 100FSP. 

... 10.2 ±0.2 

0.75 ± 0.01 

13.6 ± 0.2 

Basic Lights 100's Menthol 100FMSP. 

... 10.5 ±0.1 

0.74 ± 0.01 

14.0 ± 0.2 

Basic Ultra Lights KFSP. 

.... 5.7 ±0.1 

0.46 ± 0.01 

8.0 ± 0.2 

Basic Ultra Lights 100's 100FSP. 

.... 5.4 ±0.2 

0.45 ± 0.01 

8.0 ± 0.2 

Benson & Hedges KFHP... 

.... 14.7 ±0.3 

1.05 ± 0.02 

13.0 ± 0.3 

Benson & Hedges 100's 100FHP. 

... 15.3 ± 0.2 

1.15 ± 0.02 

14.7 ± 0.3 

Benson & Hedges 100's Menthol 100FMHP. 

.... 15.6 ±0.3 

1.16 ± 0.03 

14.8 ± 0.3 

Benson & Hedges 100's 100FSP. 

... 15.7 ±0.3 

1.17 ± 0.02 

14.8 ± 0.3 

Benson & Hedges 100’s Menthol 100FMSP. 

... 15.3 ±0.3 

1.14 ± 0.02 

14.6 ± 0.2 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's 100FHP. 

... 5.3 ± 0.2 

0.49 ± 0.01 

6.5 ± 0.2 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's Menthol 100FMHP. 

.... 5.0 ±0.2 

0.47 ± 0.01 

6.2 ± 0.2 

Benson & Hedges Lights 100's 100FHP. 

.... 10.3 ±0.1 

0.84 ± 0.01 

10.8 ± 0.2 

Benson & Hedges Lights 100's Menthol 100FMHP. 

.... 9.9 ±0.2 

0.82 ± 0.02 

10.3 ± 0.2 

Benson & Hedges Lights 100's 100FSP. 

.... 10.3 ±0.1 

0.83 ± 0.01 

12.2 ± 0.2 

Benson & Hedges Lights 100’s Menthol 100FMSP-. 

... 10.3 ±0.2 

0.83 ± 0.02 

12.0 ± 0.3 

B & H Multifilter KFSP. 

.... 10.1 ±0.2 

0.82 ± 0.01 

9.9 ± 0.2 

Bristol KNFSP. 

.... 26.3 ± 0.4 

1.67 ± 0.02 

15.0 ± 0.3 

Bristol Full Flavor KFSP... 

... 15.7 ±0.3 

1.01 ± 0.03 

15.6 ± 0.3 

Bristol Full Flavor 100's 100FSP. 

... 15.1 ±0.3 

0.98 ± 0.02 

16.9 ± 0.4 

Bristol Lights KFSP. 

.... 9.6 ±0.2 

0.68 ± 0.02 

12.0 ± 0.3 

Bristol Lights Menthol KFMSP.*... 

.... 9.8 ±0.2 

0.71 ± 0.01 

11.8 ± 0.2 

Bristol Lights 100's 100FSP. 

.... 10.2 ±0.2 

0.77 ± 0.02 

13.2 ± 0.2 

Bristol Lights 100's Menthol 100FMSP. 

.... 9.7 ±0.2 

0.72 ± 0.02 

12.9 ± 0.2 

Bristol Lowest KFSP. 

. 0.8 ±0.1 

0.13 ± 0.01 

1.3 ± 0.1 

Bristol Lowest 100's 100FSP........ 

. 1.9 ±0.1 

0,23 ± 0.01 

3.0 ± 0.1 

Bristol Ultra Lights 100’s 100FSP. 

.... 5.2 ±0.1 

0.45 ± 0.01 

7.6 ±0.2 

Bucks Filter KFSP. 

.... 13.6 ±0.2 

0.96 ± 0.02 

12.4 ± 0.2 

Bucks Lights KFSP. 

. 10.2 ±0.2 

0.75 ± 0.02 

11.7 ± 0.2 

Cambridge Full Flavor KFSP. 

. 15.5 ±0.3 

0.95 ± 0.02 

16.1 ±0.4 

Cambridge Full Flavor 100's 100FSP. 

.... 15.3 ±0.3 

0.98 ± 0.02 

17.6 ± 0.3 

Cambridge Lights KFSP... 

.... 10.3 ±0.2 

0.72 ± 0.01 

12.8 ± 0.2 

Cambridge Lights Menthol KFMSP. 

. 10.2 ±0.2 

0.71 ± 0.02 

12.3 ± 0.2 


Final Report 2/24/97 


33 


PM3001014110 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results - Philip Morris USA 


Brand 


"Tar" 

mg/cig 

’’Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Cambridge Lights 100's 100FSP... 


. 10.2 ± 0.2 

0.73 ± 0.02 

13.9 ± 0.3 

Cambridge Lights 100's Menthol 100FMSP. 


. 10.2 ±0.2 

0.74 ± 0.01 

13.1 ± 0.2 

Cambridge Lowest KFSP. 


. 1.1 ±0.1 

0.16 ± 0.01 

1.6 ± 0.1 

Cambridge Lowest 100's 100FSP. 


. 2.0 ±0.1 

0.24 ± 0.01 

3.0 ±0.1 

Cambridge Ultra Low Tar IOO's 100FSP. 


. 5.1 ±0.1 

0.43 ± 0.01 

7.7 ± 0.2 

Commander RNFSP. 


. 22.6 ± 0.5 

1.43 ± 0.03 

12.8 ± 0.3 

Commander KNFSP......... 


. 26.6 ± 0.4 

1.70 ± 0.02 

15.2 ± 0.3 

Dave's Filter KFHP... 


. 15.6 ±0.3 

0.99 ± 0.02 

15.6 ± 0.3 

Dave's Lights KFHP. 


. 10.6 ±0.2 

0.72 ± 0.01 

13.3 ± 0.3 

English Ovals KNFHP... 


.. 24.9 ±0.3 

1.98 ± 0.03 

14.7 ± 0.2 

Marlboro KFHP... 


. 15.6 ±0.3 

1.08 ± 0.02 

13.9 ± 0.3 

Marlboro Menthol KFMHP.... 


. 16.0 ±0.3 

1.10 ± 0.02 

14.3 ± 07 

Marlboro KFSP. 


. 15.8 ±0.4 

1.11 ± 0.02 

14.6 ±0.2 

Marlboro Menthol KFMSP... 


. 15.6 ±0.2 

1.09 ± 0.02 

14.1 ± 0.2 

Marlboro 100's (gold package) 100FHP. 


. 15.4 ±0.2 

1.16 ± 0.02 

14.8 ± 0.3 

Marlboro 100's (red package) 100FHP. 


. 15.7 ±0.3 

1.17 ± 0.02 

14.5 ± 0.3 

Marlboro 100's (gold package) 100FSP. 


. 15.4 ±0.2 

1.16 ± 0.02 

14.5 ± 0.2 

Marlboro 100's (red package) 100FSP... 


. 15.5 ± 0.3 

1.17 ± 0.02 

14.9 ± 0.3 

Marlboro 25's KFSP. 


. 15.7 ± 0.2 

1.13 ± 0.02 

14.6 ± 0.2 

Marlboro Lights KFHP... 


. 10.1 ±0.1 

0.79 ± 0.01 

11.3 ± 0.2 

Marlboro Lights Menthol KFMHP.... 


. 9.6 ± 0.2 

0.76 ± 0.02 

10.0 ± 0.2 

Marlboro Lights KFSP... 


. 10.1 ±0.2 

0.80 ± 0.01 

11.3 ± 0.2 

Marlboro Lights 100's 100FHP... 


. 10.3 ± 0.2 

0.83 ± 0.01 

12.0 ± 0.3 

Marlboro Lights 100's Menthol 100FMHP. 


. 9.1 ±0.2 

0.76 ± 0.01 

1L0 ± 0.2 

Marlboro Lights 100's 100FSP. 


. 10.0 ± 0.2 

0.82 ± 0.01 

12.2 ± 0.3 

Marlboro Lights 25's KFSP. 


. 10.5 ±0.2 

0.82 ± 0.01 

11.7 ± 0.2 

Marlboro Medium KFHP. 


. 11.3 ±0.2 

0.85 ± 0.01 

11.5 ± 0.2 

Marlboro Medium KFSP. 


. 11.8 ± 0.3 

0.88 ± 0.02 

12.6 ± 0.3 

Marlboro Medium 100's 100FHP... 


. 12.5 ±0.2 

0.96 ± 0.01 

12.7 ± 0.2 

Marlboro Medium 100's 100FSP. 


. 12.2 ±0.1 

0.97 ± 0.01 

12.6 ± 0.2 

Marlboro Ultra Lights KFHP.:. 


. 5.5 ±0.1 

0,47 ± 0.01 

7.4 ± 0.2 

Marlboro Ultra Lights 1Q0FHP.... 


. 5.1 ±0.1 

0.46 ± 0.01 

7.6 ± 0.1 

Merit Filter KFHP. 


. 7.4 ±0.2 

0.62 ± 0.01 

9.0 ± 0.2 

Merit Filter KFSP. 


. 7.2 ± 0.2 

0.61 ± 0.01 

8.8 ± 0.2 

Merit Menthol KFMSP.... 


. 7.0 ± 0.2 

0.60 ± 0.01 

$.7 ± 0.3 

Merit 100's 100FSP. 


. 9.2 ±0.2 

0.75 ± 0.01 

11.2 ± 0.3 

Merit 100's Menthol 100FMSP... 


. 8.9 ±0.2 

0.75 ±0.01 

10.4 ± 0.2 

Merit Ultima KFHP. 


. 0.9 ±0.1 

0.12 ± 0.01 

2.7 ± 0.1 

Merit Ultima KFSP. 


. 1.0 ±0.1 

0.12 ± 0.01 

2.7 ± 0.1 

Merit Ultima 100's 100FHP. 


. 1.7 ±0.1 

0.19 ± 0.01 

4.2 ± 0.1 

Merit Ultima 100's 100FSP. 


. 1.8 ±0.1 

0.20 ± 0.01 

4.3 ± 0.2 

Merit Ultra Lights KFHP. 


. 4.7 ±0.1 

0.46 ± 0.01 

5.8± 0.1 

Merit Ultra Lights KFSP... 


. 4.4 ±0.1 

0.44 ± 0.01 

5.7 ± 0.2 

Merit Ultra Lights Menthol KFMSP. 


. 4.4 ± 0.1 

0.44 ± 0,01 

5.4 ± 0.1 

Merit Ultra Lights 100's 100FHP. 


. 5.4 ±0.1 

0.53 ± 0.01 

6.5 ± 0. L 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Test Results - Philip Morris USA 


Brand 

"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

Merit Ultra Lights 100's 100FSP. 

. 5.3 ±0.1 

0.52 ± 0.01 

7.3 ± 0.2 

Merit Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP. 

. 5.4 ±0.1 

0.52 ± 0.01 

6.8 ± 0.1 

Parliament Lights KFHP. 

. 8.5 ± 0.2 

0.69 ± 0.01 

9.6 ± 0.2 

Parliament lights KFSP... 

. 8.1 ±0.2 

0.68 ± 0.01 

8,9 ± 0.2 

Parliament Lights 100's 100FSP. 

. 11.7 ±0.2 

0.98 ± 0.02 

12.8 ± 0.2 

Philip Morris International 100FHP. 

. 15.5 ±0.2 

1.18 ± 0.02 

14.2 ± 0.3 

Philip Morris International Menthol 100FMHP. 

. 14.7 ±0.3 

1.12 ± 0.02 ■ 

13.9 ± 0.2 

Players RNFHP. 

. 23.7 ± 0.4 

1.65 ± 0.04 

13.7 ± 0.3 

Players KFHP... 

. 11.2 ±0.2 

0.86 ± 0.02 

11.3 ± 0,2 

Players Menthol KFMHP. 

. 10.6 ±0.2 

0.83 ± 0.02 

10.3 ± 0.2 

Players 100's 100FHP. 

. 13.0 ±0.3 

0.99 ± 0.02 

13.1 ± 0.3 

Players 100's Menthol 100FMHP. 

. 12,8 ±0.3 

0.98 ± 0.02 

12.8 ± 0.2 

Players Lights 25's KFSP. 

. 10.0 ±0.2 

0.71 ±0.02 

12.1 ±0.3 

Players Lights 25's Menthol KFMSP. 

. 10.1 ±0.2 

0.71 ± 0.02 

12.3 ± 0.3 

Players Lights 25's 100's 100FSP...... 

. 10.3 ±0.3 

0.75 ± 0.02 

13.7 ± 0.3 

Players Lights 25's 100's Menthol 100FMSP... 

. 10.0 ±0.3 

0.75 ± 0.02 

13.1 ± 0.2 

Saratoga 120's 120FHP. 

. 14.1 ±0.2 

1.08 ± 0.02 

14.3 ± 0.3 

Saratoga 120's Menthol 120FMHP. 

. 14.0 ±0.3 

1.09 ± 0,02 

13.9 ± 0.3 

Virginia Slims 100FSP... 

. 14.4 ± 0.3 

1.08 ± 0.02 

12.5 ± 0.3 

Virginia Slims Menthol 100FMSP... 

. 14.8 ±0.3 

1.11 ±0.02 

12,8 ± 0.3 

Virginia Slims Lights 100FHP. 

. 8.2 ± 0.2 

0.71 ± 0.01 

8.9 ± 0.2 

Virginia Slims Lights Menthol 100FMHP. 

. 8.4 ±0.2 

0.71 ± 0.02 

8.9 ± 0.2 

Virginia Slims Lights 120's 120FHP. 

. 14.4 ±0.3 

1.10 ± 0.02 

14.4 ± 0.3 

Virginia Slims Lights 120's Menthol 120FMHP. 

. 14.4 ± 0.2 

1.10 ± 0.02 

14.3 ± 0.3 

Virginia Slims Ultra Lights 100FHP. 

. 5.2 ±0.1 

0.49 ± 0.01 

5.6 ± 0.2 

Virginia Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP. 

. 5.4 ±0.2 

0.49 ± 0.02 

5.9 ± 0.2 

Virginia Slims Superslims 100FHP.. 

. 5.3 ± 0.2 

0.51 ± 0.02 

4.7 ± 0.2 

Virginia Slims Superslims Menthol 100FMHP. 

. 5.4 ±0.2 

0.51 ±0.01 

4.7 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 

Test Results - R. J. Reynolds Tobacco Company 


Brand __ 

BeeKFHP. 

Bee Lights KFHP. 

Best Value KNFSP. 

Best Value Full Flavor KFSP. 

Best Value Full Flavor Menthol KFMSP. 

Best Value Full Flavor 100's 100FSP... 

Best Value Full Flavor 100's Menthol 100FMSP 

Best Value Lights KFSP. 

Best Value Lights Menthol KFMSP. 

Best Value Lights 100's 100FSP. 

Best Value Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Best Value Ultra Light KFSP. 

Best Value Ultra Light 100's 100FSP. 

Camel RNFSP. 

Camel Filters KFHP... 

Camel Filters KFSP. 

Camel Filters 99 100FHP. 

Camel Filters 100's 100FSP. 

Camel Lights KFHP. 

Camel Lights KFSP.. 

Camel Lights 99 100FHP. 

Camel Lights 100's 100FSP. 

Camel Ultra Lights KFHP. 

Camel Ultra Lights KFSP. 

Camel Ultra Lights 100's 100FHP. 

Camel Wides KFHP. 

Camel Wides Lights KFHP. 

Camel Special Lights KFHP. 

Camel Special Lights KFSP. 

Camel Special Lights 100's 100FHP. 

Carolina Gold KFSP... 

Carolina Gold Menthol KFMSP. 

Carolina Gold Lights KFSP. 

Century 25's KFSP. 

Century 25's 100’s 100FSP. 

Century 25's Lights KFSP..... 

Century 25's Lights 100's 100FSP. 

Century 25’s Lights 100's Menthol 100FMSP.... 

Dora! KNFSP. 

Doral Full Flavor KFHP. 

Doral Full Flavor KFSP. 

Doral Full Flavor Menthol KFMSP. 

Doral Full Flavor 100's 100FHP. 

Doral Full Flavor 100's I00FSP. 

Doral Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 
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"Tar" "Nicotine" CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 

15.6 ± 0.2 


10.0 ± 0.2 

20.8 ± 0.3 

13.9 ± 0.2 

14.2 ± 0.3 
12.8 ± 0.2 

12.9 ±0.2 

9.3 ± 0.2 
8 . 8 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 

9.2 ± 0.3 

3.6 ± 0.1 

4.2 ±0.1 
24.0 ± 0.5 

16.8 ± 0.3 
17.0 ± 0.3 
16.0 ± 0.2 

16.4 ± 0.3 
11.0 ± 0.2 
ll . 2 ± 0.2 

9.3 ± 0.2 
10.1 ± 0.2 

5.1 ± 0.1 

4.6 ± 0.2 

5.3 ± 0.2 

16.6 ± 0.2 

11.1 ± 0.3 

9.7 ± 0.2 

11.1 ±0.3 

10.1 ± 0.2 

15.8 ± 0.2 

17.2 ± 0.2 

11.1 ± 0.2 

13.1 ± 0.3 

13.6 ± 0.3 

7.5 ± 0.2 

8.7 ± 0.1 

8.7 ± 0.2 

19.2 ± 0.3 

13.6 ± 0.2 

13.5 ±0.2 

13.7 ± 0.3 

12.7 ± 0.2 

12.2 ± 0.2 

12.3 ± 0.2 


1.21 ± 0.02 
0.83 ± 0.02 

1.10 ± 0.02 
0.80 ± 0.01 
0.82 ± 0.01 
0.75 ± 0.02 
0.79 ± 0.01 
0,61 ± 0.01 
0.59 ± 0.02 
0.63 ± 0.02 
0.65 ± 0.02 
0.31 ± 0.01 
0.35 ± 0.01 
1.73 ± 0.04 

1.13 ± 0.02 
1.16 ± 0.02 

1.14 ± 0.01 
1.21 ± 0.02 
0.88 ± 0.01 
0.90 ± 0.02 
0.81 ± 0.02 
0.83 ± 0.01 
0.47 ± 0.01 
0.45 ± 0.01 
0.50 ± 0.01 
1.17 ± 0.02 
0.90 ± 0.02 
0.79 ± 0.02 
0.89 ± 0.02 
0.87 ± 0.02 
1.20 ± 0.02 
1.26 ± 0.02 
0.91 ± 0.02 
0.69 ± 0.02 
0.81 ± 0.02 
0.51 ± 0.01 
0.64 ± 0.01 
0.61 ± 0.01 
1.01 ± 0.02 
0.82 ± 0.01 
0.82 ± 0.01 
0.81 ± 0.02 
0.82 ± 0.02 
0.79 ± 0.02 
0.79 ± 0.01 


14.1 ± 0.2 

11.3 ± 0.2 

16.9 ± 0.3 

16.3 ± 0.4 

15.8 ± 0.3 

16.8 ± 0.3 

16.8 ± 0.2 

12.1 ± 0.2 

11.7 ± 0.3 

11.5 ± 0.2 

11.4 ±0.2 
5.6 ± 0.2 

7.9 ± 0.2 

16.4 ± 0.4 

16.9 ± 0.3 

18.8 ± 0.4 

17.8 ± 0.3 

18.2 ± 0.3 
12.1 ± 0.2 

12.5 ± 0.3 

11.2 ± 0.2 

13.6 ± 0.4 
8.0 ± 0.2 
7.0 ± 0.2 

7.5 ± 0.3 

18.6 ± 0.3 

12.2 ± 0.3 
11.1 ± 0.2 

13.5 ± 0,3 

11.3 ± 0.3 

14.7 ± 0.2 

16.6 ± 0.2 

13.4 ± 0.3 

15.5 ± 0.2 

16.4 ± 0.3 

11.8 ± 0.2 

11.8 i 0.2 

11.9 ± 0.3 

16.3 ± 0.3 

15.3 ± 0.3 

16.1 ± 0.3 
16.0 ± 0.3 

16.3 ± 0.3 

16.6 ± 0.4 

16.5 ± 0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 

Market Sample 39 

Test Results - R. J. Reynolds Tobacco Company 


Brand __ 

Doral Lights KFHP. 

Doral Lights KFSP. 

Doral Lights Menthol KFMSP. 

Doral Lights 100's 100FHP. 

Doral Lights 100's 100FSP. 

Doral Lights 100's Mentitol 100FMSP. 

Doral Ultra Lights KFSP....., 

Doral Ultra Lights 100’s 100FSP. 

Hogshead Wide Full Flavor KFHP... 

Hogshead Wide Lights KFHP... 

Jumbo Widcs KFHP. 

Jumbo Wides Lights KFHP... 

Magna KFHP. 

Magna KFSP. 

Magna Lites KFHP... 

Magna Lites KFSP. 

Metro Slims Lights 100’s 100FHP. 

Metro Slims Lights 100’s Menthol 100FMHP. 

Monarch KNFSP.. 

Monarch Full Flavor KFHP. 

Monarch Menthol KFMHP. 

Monarch Full Flavor KFSP. 

Monarch Menthol KFMSP. 

Monarch 100's 100FSP. 

Monarch 100's Menthol 100FMSP. 

Monarch Lights KFHP. 

Monarch Lights Menthol KFMHP...... 

Monarch Lights KFSP. 

Monarch Lights Menthol KFMSP... 

Monarch Lights 100's 100FSP....,. 

Monarch Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Monarch Ultra Lights KFSP. 

Monarch Ultra Lights 100's 100FSP. 

More 120s 120FSP. 

More 120s Menthol 120FMSP. 

More Lights 100s 100FHP. 

More Lights 100s Menthol 100FMHP. 

More Lights 120s 120FSP. 

More Lights 120s Menthol 120FMSP. 

More White Lights 120s 120FSP... 

More White Lights 120s Menthol 120FMSP.. 

North Star KFHP. 

North Star Lights KFHP. 

Now KFHP. 

Now KFSP. 
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" Tar ” 

mg/cig 

" Nicotine " 

mg/cig 

8.2 ± 0.2 

0.56 ± 0.01 

8.6 ± 0.2 

0.59 ± 0.01 

8.2 ± 0.2 

0.56 ± 0.01 

11.0 ± 0.2 

0.74 ± 0.02 

10.2 ± 0.2 

0.71 ± 0.01 

9.7 ± 0.4 

0.67 ± 0.02 

4.2 ± 0.2 

0.35 ± 0.01 

4.5 ± 0.2 

0.36 ± 0.01 

16.7 ± 0.2 

1.20 ± 0.02 

10.9 ± 0,2 

0.91 ± 0.01 

16.8 ± 0.3 

1.22 ± 0.02 

11.0 ± 0.3 

0.92 ± 0.02 

14.6 ± 0,3 

0,80 ± 0.01 

13.7 ± 0.2 

0.78 ± 0,01 

9.9 ± 0.2 

0.63 ± 0.01 

9.4 ± 0.2 

0.61 ± 0.01 

9.0 db 0.2 

0.84 ± 0.02 

9.1 ± 0.2 

0.79 ± 0.02 

19.8 ± 0.4 

1.05 ± 0.03 

14.3 ± 0.3 

0.79 ± 0.01 

14.5 ± 0.2 

0.81 ± 0.01 

14.3 ± 0.2 

0.81 ± 0.01 

13.8 ± 0.3 

0.77 ± 0.01 

12.7 ± 0.3 

0.75 ± 0.02 

13.4 ± 0.2 

0.81 ± 0.02 

9.8 ± 0.2 

0.61 ± 0.01 

9.6 ± 0.1 

0.61 ± 0.01 

9.2 ± 0.1 

0.59 ± 0.01 

9.1 ± 0.1 

0.60 ± 0.01 

8.9 ± 0.2 

0.66 ± 0.01 

9.4 ± 0.2 

0.69 ± 0.02 

3.7 ± 0.1 

0.31 ± 0.01 

4.1 ± 0.1 

0.34 ± 0.01 

13.2 ± 0.4 

1.07 ± 0.03 

13.1 ± 0.3 

1.12 ± 0.03 

8.7 ± 0.2 

0.76 ± 0.02 

8.3 ± 0.2 

0.74 ± 0.02 

9.6 ± 0.2 

0.83 ± 0.02 

9.3 ± 0.3 

0.85 ± 0.02 

11.5 ± 0.3 

0.95 ± 0.02 

11.8 ± 0.2 

1.03 ± 0.02 

15.9 ± 0.3 

1.17 ± 0.02 

9.7 ± 0.1 

0.81 ± 0.02 

<0.5 

<0.05 

1.0 ± 0.1 

0.14 ± 0.01 


CO 

mg/cig 

12.1 ± 0.3 

12.5 ± 0.2 

12.1 ± 0.4 
13.S± 0.2 

14.5 ± 0.3 

14.1 ±0.4 

6.4 ± 0.2 
7.7 ± 0.2 

18.3 ± 0.3 

11.4 ± 0.2 

18.7 ± 0.3 

11.7 ± 0.3 

16.2 ± 0.3 
16.0 ± 0.3 

12.6 ± 0.2 

12.2 ± 0.2 

9.4 ± 0.1 
9.2 ± 0.2 

16.9 ± 0.3 
16.1 ± 0.3 
16.1 ± 0.2 
16.1 ± 0.2 

16.1 ±0.3 

16.7 ± 0.4 

17.2 ± 0.2 
12.6 ± 0.2 

12.8 ± 0.2 

12.2 db 0.3 
11.8 ± 0.2 

11.4 ± 0.2 

11.6 ± 0.3 
5.8 ± 0.2 

7.7 ± 0.2 

19.7 ± 0.6 

18.9 ± 0.4 

8.8 ± 0.2 
8.6 ± 0.2 

16.0 ± 0.4 

15.7 db 0.4 

15.4 ± 0.3 
15.7 ± 0.3 

16.4 ± 0.3 

10.4 ± 0.1 
<0.5 

1.9 ± 0.1 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 

Test Results - R. J. Reynolds Tobacco Company 


Brand _ 

Now Menthol KFMSP.............. 

Now 100s 100FHP. 

Now 100s 100FSP. 

Now 100s Menthol 100FMSP. 

Politix KFHP. 

Politix Lights KFHP. 

Salem KFMSP. 

Salem 100's 100FMSP. 

Salem Lights KFMSP. 

Salem Lights 100's Custom Case 100FMHP. 

Salem Lights 100's 100FMSP. 

Salem Preferred 100's 100FMSP. 

Salem Preferred Lights 100's 100FMSP. 

Salem Slim Lights 100's 100FMHP. 

Salem Ultra Lights KFMSP.......... 

Salem Ultra Lights 100's 100FMSP. 

Sterling 100's 100FSP. 

Sterling 100's Menthol 100FMSP.. 

Sterling Lights 100's 100FSP. 

Sterling Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Sterling Ultra Lights 100's 100FSP...... 

Sterling Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Sterling Slim Lights 100's IOOFSP. 

Sterling Slim Lights 100's Menthol 100FMHF. 

Vantage KFSP. 

Vantage Menthol KFMSP.. 

Vantage 100s 100FSP.. 

Vantage 100s Menthol 100FMSP. 

Vantage Ultra Lights KFHP. 

Vantage Ultra Lights KFSP. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FHP. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP,,......... 

Winston KFHP. 

Winston ETSP.. 

Winston 100's 100FSP. 

Winston Lights KFHP. 

Winston Lights KFSP. 

Winston Lights 100's 100FHP. 

Winston Lights 100's 100FSP. 

Winston Select KFHP.. 

Winston Select KFSP. 

Winston Select 100's 100FHP. 

Winston Select 100's 100FSP. 

Winston Select Lights KFHP. 

Winston Select Lights KFSP. 


" Tar " 

mg/cig 

" Nicotine " 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

.. 0.9 ± 0.1 

0.12 ± 0.01 

1.9 ± 0.1 

... < 0.5 

< 0.05 

< 0.5 

.. 2.0 ± 0.1 

0.23 ± 0.01 

3 . 4 ± 0.1 

... 1.8 ± 0.1 

0.21 ± 0.01 

3.1 ± 0.1 

... 16.1 ± 0.2 

1.18 ± 0.02 

16.7 ± 0.4 

... 9.8 ± 0.1 

0.81 ± 0.01 

11.1 ± 0.2 

... 16.7 ± 0.2 

1.15 ± 0.02 

17.7 ± 0.3 

... 16.4 ± 0.2 

1.26 ± 0.02 

18.0 ± 0.3 

... 9.4 ± 0.2 

0.76 ± 0.02 

12.5 ± 0.3 

... 11.2 ± 0.2 

0.94 ± 0.02 

11.4 ± 0.2 

... 8.0 ± 0.2 

0.72 ± 0.02 

10.5 ± 0.3 

... 14.5 ± 0.2 

1.14 ± 0.02 

15.8 ± OF 

... 7.5 ± 0.2 

0.67 ± 0.02 

8.6 ± 0.2 

... 8.7 ± 0.2 

0.77 ± 0.02 

8.9 ± 0.2 

... 4.6 ± 0.2 

0.44 ± 0.01 

6.7 ± 0.2 

... 4.7 ± 0.1 

0.44 ± 0.01 

8.1 ± 0.2 

.... 12.9 ± 0.2 

0.78 ± 0.01 

17.3 ± 0.3 

... 13.2 ± 0.2 

0.80 ± 0.02 

17.3 ± 0.3 

... 9.2 ± 0.2 

0.66 ± 0.02 

11.9 ± 0.2 

... 9.4 ± 0.2 

0.67 ± 0.02 

11.9 ± 0.3 

... 4.1 ± 0.2 

0.33 ± 0.01 

7.5 ± 0.3 

.... 4.4 ± 0.1 

0.36 ± 0.01 

7.9 ± 0.2 

... 6.1 ± 0.2 

0.47 ± 0.01 

8.5 ± 0.3 

.... 6.3 ± 0.1 

0.48 ± 0.01 

8.9 ± 0.3 

... 9.0 ± 0.1 

0.77 ± 0.01 

9.2 ± 0.2 

.... 8.8 ± 0.3 

0.75 ± 0.02 

9.4 ± 0.3 

.... 8.3 ± 0.1 

0.74 ± 0.01 

8.8 ± 0.2 

... 8.1 ± 0.2 

0.68 ± 0.02 

10.6 ± 0.3 

.... 5.0 ± 0.2 

0.46 ± 0.01 

7.8 ± 0.2 

... 4,5 ± 0.1 

0.44 ± 0.01 

6.6 ± 0.2 

.... 4.8 ± 0.1 

0.47 ± 0.01 

6.7 ± 0.2 

... 4.5 ± 0.1 

0.45 ± 0.01 

7.2 ± 0.2 

... 16.5 ± 0.3 

1.13 ± 0.03 

16.3 ± 0.3 

.... 15.9 ± 0.2 

1.13 ± 0.02 

15.4 ± 0.2 

.... 16.3 ± 0.2 

1.20 ± 0.02 

17.5 ± 0.2 

... 10.9 ± 0.2 

0.87 ± 0.01 

11.9 ± 0.3 

.... 10.5 ± 0.2 

0.85 ± 0.01 

12.0 ± 0.2 

.... 8.6 ± 0.1 

0.77 ± 0.01 

10.2 ± 0.2 

.... 10.2 ± 0.2 

0.82 ± 0.02 

13.4 ± 0.3 

.... 15.9 ± 0.3 

1.19 ± 0.02 

16.6 ± 0.3 

.... 15.8 ± 0.3 

1.18 ± 0.02 

15,4 ± 0.3 

.... 15.5 ± 0.2 

1.27 ± 0.02 

15.1 ± 0.3 

.... 15.7 ± 0.2 

1.27 ± 0.02 

15.4 ± 0.2 

.... 9.7 ± 0.2 

0.81 ± 0.01 

10.8 ± 0.2 

.... 10.7 ± 0.2 

0.86 ± 0.02 

12.9 ± 0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 

Test Results - R. J. Reynolds Tobacco Company 


Brand _ 

Winston Select Lights Slims 100FHP. 

Winston Ultra Lights KFHP.. 

Winston Ultra Lights KFSP.. 

Winston Ultra Lights 100's 100FHP... 
Winston Ultra Lights 100's 100FSP... 


"Tar" 

"Nicotine" 

CO 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

8.8 ± 0.2 

0.79 ± 0.01 

9.3 ± 0.3 

5.0 ± 0.2 

0.46 ± 0.01 

7.7 ± 0.3 

5.4 ± 0.1 

0.50 ± 0.01 

8.4 ± 0.2 

6.0 ± 0.2 

0.56 ± 0.02 

8.7 ± 0.3 

4.2 ± 0.1 

0.42 ± 0.01 

6.7 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 

Test Results - Tobacco Exporters International (USA) Limited 



"Tar" 

"Nicotine" 

CO 

Brand 

mg/cig 

mg/cig 

mg/cig 

Cartier Vendome Lights 100FHP. 

Cqrt’p.r Venrinmp. Lights Mentliol 100FMHP. 

. 8.7 ± 0.2 

. 7.3 ± 0.2 

0.82 ± 0.02 
0.75 ± 0.02 

9.7 ± 0.2 
8.1 ± 0.1 

Cartier Vendome Ultra Lights LOOFHP. 

A Filler Standard Size RFHP. 

. 4.0 ±0.1 

. 19.5 ± 0.3 

0.47 ± 0.02 

1.54 ± 0.03 

3.2± 0.1 
15.4 ± 0.2 

Craven A KFHP. 

Dunhill International 100FHP(red pack). 

Dunhill Merrthnl lOOFMHPrgreenpackl. 

. 13.2 ± 0.2 

. 13.3 ± 0.3 

. 15.0 ±0.3 

1.27 ± 0.02 
1.25 ± 0.03 

1.27 ± 0.03 

12.6 ± 0.2 

12.4 ± 0.3 
17.6 ±0.3 

fT^inhill Tnt Superior Mild 100FHP(bIue pack”). 

. 8.4 ±0.2 

0.80 ± 0.02 

8.7 ± 0.2 

Dunhill Lights KFHP... 

. 8.2 ± 0.3 

0.70 ± 0.02 

8.1 ± 0.3 

Dunhill Lights Menthol KFMHP. 

. 8.2 ± 0.2 

0.68 ± 0.01 

7.7 ± 0.2 


. 14.4 ±0.2 

0.96 ± 0.01 

14.6 ± 0.3 

Gauloises Blondes Lights KFHP. 

. 7.1 ±0.1 

0.60 ± 0.01 

8.8 ± 0.2 


. 10.8 ±0.2 

0.95 ± 0.02 

10.6 ± 0.2 


. 9.9 ±0.1 

0.89 ± 0.01 

10.9 ± 0.2 

St. Moritz Mentliol 100FMSP... 

. 13.7 ±0.2 

0.95 ± 0.02 

13.0 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Tar" Results 


Brand 


"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

r'nrltnri Ultra KFHP.... 


. < 0,5 

<0.05 

Now KFHP... 


. <0.5 

<0.05 

Now 100s 100FHP. 


. <0.5 

<0.05 

Carlton KFSP. 


. 0.6 ±0.1 

0.10 ± 0.01 

Bristol Lowest KFSP. 


. 0.8 ±0.1 

0.13 ± 0.01 

Carlton 100's Menthol 100FMHP... 


. 0.9 ±0.1 

0.12 ± 0.01 



. 0.9 ±0.1 

0.12 ± 0.01 

Now Menthol KFMSP... 


. 0.9 ±0.1 

0.12 ± 0.01 

Carlton Menthol KFMSP. 


. 1.0 ±0.1 

0.13 ± 0.01 

Carlton 100's 100FHP. 


. 1.0 ±0.1 

0.13 ± 0.01 

Merit Ultima KFSP. 


. 1.0 ±0.1 

0.12 ± 0.01 

Carlton 83 KFHP. 


. 1.0 ±0.1 

0.13 ± 0.01 

Now KFSP. 


. 1.0 ±0.1 

0.14 ± 0.01 

Cambridge Lowest KFSP... 


. 1.1 ±0.1 

0.16 ± 0.01 

Carlton 100's Menthol 100FMSP. 


. 1.5 ±0.1 

0.19 ± 0.01 

Carlton 100's 100FSP. 


. 1.6 ±0.1 

0.19 ± 0.01 

Merit Ultima 100's 100FHP. 


. 1.7 ±0.1 

0.19 ± 0.01 

Merit Ultima 100’s 100FSP... 


. 1.8 ± 0.1 

0.20 ± 0.01 



. 1.8 ±0.1 

0.21 ± 0.01 

Bristol Lowest 100's 100FSP. 


. 1.9 ±0.1 

0.23 ± 0.01 

Cambridge Lowest 100's IOOFSP. 


. 2.0 ±0.1 

0.24 ± 0.01 

Now 100s IOOFSP. 


. 2.0 ±0.1 

0.23 ± 0.01 

Kent III Ultra Lights KFSP. 


. 3.5 ±0.1 

0.36 ± 0.01 

Rp^t Value Ultra Light KFSP. 


. 3.6 ±0.1 

0.31 ± 0.01 

Monarch Ultra Lights KFSP. 


. 3.7 ±0.1 

0.31 ± 0.01 

Triumph KFSP. 


. 3.7 ±0,2 

0.38 ± 0.01 

Triumph Menthol KFMSP. 


. 4.0 ±0.1 

0.41 ± 0.01 

Cartier Vendome Ultra Lights 100FHP. 


. 4.0 ±0.1 

0.47 ± 0.02 

True Menthol KFMSP. 


. 4.1 ±0.1 

0.41 ± 0.01 

Sterling Ultra Lights 100's IOOFSP. 


. 4.1 ±0.2 

0.33 ± 0.01 

Monarch Ultra Lights 100's IOOFSP. 


. 4.1 ±0.1 

0.34 ± 0.01 

True KFHP. 


. 4.2 ±0.1 

0.40 ± 0.01 

Doral Ultra Lights KFSP . 


. 4.2 ±0.2 

0.35 ± 0.01 

Winston Ultra Lights 100's IOOFSP. 


. 4.2 ±0.1 

0.42 ± 0.01 

Best Value Ultra Light 100's IOOFSP. 


. 4.2 ±0.1 

0.35 ± 0.01 

True KFSP. 


. 4.2 ±0.1 

0.41 ± 0.01 

Sterling Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP. 


. 4.4 ±0.1 

0.36 ± 0.01 

Merit Ultra Lights KFSP..... 


. 4.4 ±0.1 

0.44 ± 0.01 

Merit Ultra Lights Menthol KFMSP.... 


. 4.4 ±0.1 

0.44 ± 0.01 

Doral Ultra Lights 100's IOOFSP. 


. 4.5 ± 0.2 

0.36 ± 0.01 

Vantage Ultra lights KFSP. 


. 4.5 ±0.1 

0.44 ± 0.01 

Vantage Ultra Lights 100s IOOFSP... 


. 4.5 ±0.1 

0.45 ± 0.01 

Camel Ultra Lights KFSP... 


. 4.6 ± 0.2 

0.45 ± 0,01 

Salem Ultra Lights KFMSP. 


. 4.6 ±0.2 

0.44 ± 0.01 

Covington Ultra Lights 100's IOOFSP. 

... 

. 4.7 ±0.1 

0.33 ± 0.01 


Final Report 2/24/97 


42 


CO 

mg/cig 

<0.5 
<0.5 
<0.5 
1.2 ± 0.1 

1.3 ±0.1 

1.3 ± 0.1 
2.7 ± 0.1 

1.9 ± 0.1 
1.6 ± 0.1 

1.3 ± 0.1 

2.7 ± 0.1 

1.7 4 0.1 

1.9 4:0.1 

1.6 ± 0.1 
2.2 ± 0.1 
2.1 ± 0.1 

4.2 ± 0.1 

4.3 ± 0.2 

3.1 ± 0.1 
3.0 ± 0.1 
3.0 ±0.1 

3.4 ± 0.1 

4.3 ± 0.2 

5.6 ± 0.2 

5.8 ± 0.2 

4.4 ± 0.2 

4.8 ± 0.1 
3.2± 0.1 

4.6 ±0.1 

7.5 ± 0.3 

7.7 ± 0.2 
5.0 ± 0.1 

6.4 ± 0.2 

6.7 ±0.2 

7.9 ± 0.2 

4.7 ± 0.1 

7.9 ± 0.2 

5.7 ± 0.2 

5.4 ± 0.1 

7.7 ± 0.2 

6.6 ± 0.2 

7.2 ± 0.2 
7.0 ± 0.2 

6.7 ± 0.2 

7.2 ± 0.2 


PM3001014119 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Tar" Results 


B rand _ 

Carlton 120's 120FSP. 

Salem Ultra Lights 100's 100FMSP. 

Merit Ultra Lights KFHP... 

GPC-Approved Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Private Stock Ultra Lights 100's 100FSP. 

Kent III Ultra Lights 100s 100FSP. 

Summit Ultra Lights 100's 100FSP. 

Raleigh Extra Ultra Lights 100's 100FSP. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FHP. 

Carlton 120's Menthol 120FMSP. 

Misty Ultra Lights Slims Menthol 100FMHP. 

Kent III Ultra Lights 100s 100FHP. 

Vantage Ultra Lights KFHP. 

Eve Ultra Lights Slim 120's 120FHP. 

Winston Ultra Lights KFHP... 

Pyramid Ultra Lights 100's 100FSP... 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's Menthol 100FMHP. 

Triumph 100s Menthol 100FMSP. 

Camel Ultra Lights KFHP. 

Eve Ultra Lights Slim 120's Menthol 120FMHP.. 

Viceroy Ultra Lights 100's 100FSP. 

Cambridge Ultra Low Tar 100's 100FSP. 

Marlboro Ultra Lights I00FHP.............. 

Capri Super Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP. 

GPC-Approved Ultra Lights KFSP. 

Virginia Slims Ultra Lights 100FHP. 

Bristol Ultra Lights 100's 100FSP. 

GPC-Approved Ultra Lights 100's 100FSP. 

Virginia Slims Superslims 100FHP. 

GPC-Approved Ultra Lights Menthol KFMSP. 

Camel Ultra Lights 100's 100FHP... 

Merit Ultra Lights 100's 100FSP... 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's 100FHP. 

Merit Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Misty Ultra Lights Slims 100FHP. 

Basic Ultra Lights 100's IOOFSP. 

Summit Ultra Lights KFSP. 

Winston Ultra Lights KFSP. 

Virginia Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP. 

Prime Ultra Lights 100's IOOFSP. 

Merit Ultra Lights 100's 100FHP. 

Virginia Slims Superslims Menthol 100FMHP. 

Capri Super Slims Ultra Lights 100FHP. 

Marlboro Ultra Lights KFHP.. 

Basic Ultra Lights KFSP. 


"Tar" "Nicotine" 

mg/cig mg/cig 


4.7 ± 0.1 
4.7 ± 0.1 
4.7 ± 0.1 
4.7 ±0.1 
4.7 ± 0.1 

4.7 ± 0.2 

4.8 ± 0.1 
4.8 ± 0.1 
4.8 ± 0.1 

4.8 ± 0.1 

4.9 ± 0.2 
4.9 ± 0.1 
5.0 ± 0.2 
5.0 ± 0.2 
5.0 ± 0.2 
5.0 ± 0.2 
5.0 ± 0.2 
5.0 ± 0.1 
5.1 ± 0.1 
5.1 ± 0.1 
5.1 ± 0.2 
5.1 ±0.1 

5.1 ± 0.1 

5.2 ± 0.2 
5.2 ± 0.2 
5.2 ± 0.1 
5.2 ± 0.1 

5.2 ± 0.2 

5.3 ± 0.2 
5.3 ± 0.1 
5.3 ±0.2 
5.3 ± 0.1 

5.3 ± 0.2 

5.4 ± 0.1 
5.4 ± 0.2 
5.4 ± 0.2 
5.4 ± 0.2 
5.4 ± 0.1 
5.4 ± 0.2 
5.4 ± 0.1 
5.4 ± 0.1 

5.4 ± 0.2 

5.5 ± 0.2 
5.5 ±0.1 
5.7 ± 0.1 


0.48 ± 0.01 
0.44 ± 0.01 
0.46 ± 0.01 
0.44 ± 0.01 
0.39 ± 0.01 
0.46 ± 0.01 
0.41 ± 0.01 
0.40 ± 0.01 
0.47 ± 0.01 
0.50 ± 0.01 
0.49 ± 0.02 
0.48 ± 0.01 
0.46 ± 0.01 
0.39 ± 0.02 
0.46 ± 0.01 
0.38 ± 0.01 
0.47 ± 0.01 
0.51 ± 0.01 
0.47 ± 0.01 
0.42 ± 0.02 
0.49 ± 0.02 
0.43 ± 0,01 
0.46 ± 0.01 
0.48 ± 0.01 
0.41 ± 0.01 
0.49 ± 0.01 
0.45 ± 0.01 
0.43 ± 0.01 
0.51 ± 0.02 
0.46 ± 0.01 
0.50 ± 0.01 
0.52 ± 0.01 
0.49 ± 0.01 
0.52 ± 0.01 
0.51 ± 0.01 
0.45 ± 0.01 
0.51 ± 0.02 
0.50 ± 0.01 
0.49 ± 0.02 
0.48 ± 0.02 
0.53 ± 0.01 
0.51 ± 0.01 
0,51 ± 0.01 
0.47 ± 0.01 
0.46 ± 0.01 
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CO 

mg/cig 

3.7 ± 0.1 
8.1 ± 0.2 

5.8 ± 0.1 

5.6 ± 0.2 
6.1 ± 0.1 

6.3 ± 0.2 
6.0 ± 0.1 
6.1 ± 0.2 

6.7 ± 0.2 

3.7 ± 0.1 

4.9 ± 0.2 
6 6± 0.2 

7.8 ± 0.2 

4.6 ± 0.1 

7.7 ± 0.3 

7.1 ± 0.2 

6.2 ± 0.2 

6.4 ± 0.1 
8.0 ± 0.2 

4.5 ± 0.2 

5.5 ± 0.2 

7.7 ± 0.2 

7.6 ± 0.1 

4.4 ± 0.2 
7.0 ± 0.2 

5.6 ± 0,2 

7.6 ± 0.2 

6.6 ± 0.2 

4.7 ± 0.2 

6.4 ± 0.2 

7.5 ± 0.3 

7.3 ± 0.2 

6.5 ± 0.2 

6.8 ± 0.1 

5.3 ± 0.2 
8.0 ± 0.2 

6.8 ± 0.3 

8.4 ± 0.2 

5.9 ± 0.2 

7.3 ± 0.2 

6.5 ± 0.1 
4.7 ± 0.2 

4.6 ± 0.2 

7.4 ± 0.2 
8.0 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Tar" Results 


Brand 


"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

True 100s Menthol 100FMSP.—.. 


5.8 ± 0.2 

0.54 ± 0.02 

6.2 ± 0.3 

Tareyton Lights KFSP. 


5.8 ± 0.2 

0.52 ± 0.02 

5.9 ± 0.3 

Montclair Ultra Lights 100's 100FSP. 


5.8 ± 0.2 

0.54 ± 0.01 

7.6 ± 0.2 

Montclair Ultra Lights KFSP. 


5.9± 0.1 

0.55 ± 0.01 

7.1 ± 0.2 

True 100s 100FHP. 


5.9 ± 0.2 

0.55 ± 0.01 

6.4 ± 0.2 

Private Stock Ultra Lights KFSP. 


5.9 ± 0.1 

0,55 ± 0.01 

7.5 ± 0.2 

Winston Ultra Lights 100's 100FHP. 


6.0 ± 0.2 

0.56 ± 0.02 

8.7 ± 0.3 

True 100s I00FSP. 


6.0 ± 0.2 

0.57 ± 0.02 

6.6 ± 0.2 

Sterling Slim Lights 100's 100FHP. 


6.1 ± 0.2 

0.47 ± 0.01 

8.5 ± 0.3 

Prime Ultra Lights KFSP. 


6.3 i 0.1 

0.58 ± 0.01 

7.5 ± 0.2 

Sterling Slim Lights 100's Menthol 100FMHP. 


6.3 ± 0.1 

0.48 ± 0.01 

8.9 ± 0.3 

M'vit Menthol KFMSP. 


7.0 ± 0.2 

0.60 ± 0.01 

8.7 ± 0.3 



7.1 ± 0.1 

0.60 ± 0.01 

8.8 ± 0.2 

L & M Long Lights 100FSP. 


7.2 ± 0.2 

0.64 ± 0.03 

7.5 ± 0.5 

Merit Filter KFSP... 


7.2 ± 0.2 

0.61 ± 0.01 

8.8 ± 0.2 

Tareyton Long Lights 100FSP. 


7.2 ± 0.3 

0.63 ± 0.02 

7.8 ± 0.3 

Knol Lights KFMSP............ 


7.2 ± 0.2 

0.64 ± 0.01 

7.5 ± 0.2 

Cartier Vendome Lights Menthol 100FMHP. 


7.3 ± 0.2 

0.75 ± 0.02 

8.1 ± 0.1 

Misty Lights Slims Menthol 100FMHP. 


7.3 ± 0.2 

0.68 ± 0.02 

7.3 ± 0.2 

Merit Filter KFHP. 


7.4 ± 0.2 

0.62 ± 0.01 

9.0 ± 0.2 

Salem Preferred Lights 100’s 100FMSP.. 


7.5 ± 0.2 

0.67 ± 0.02 

8.6 ± 0.2 

Century' 25's Lights KFSP. 


7.5 ± 0.2 

0.51 ± 0.01 

11.8 ± 0.2 

Eve Lights Slim 100's 100FHP.. 

. 

7.5 ± 0.2 

0.62 ± 0.02 

6.9 ± 0.3 

Old Gold Lights KFHP. 


7.6 ± 0.1 

0.66 ± 0.01 

10.1±0.2 

Kent Golden Lights KFSP. 


7.6 ± 0.1 

0.65 ± 0.01 

9.9 ± 0.2 

Raleigh Extra Lights 100's Menthol 100FMSP. 


7.7 ± 0.2 

0.64 ± 0.02 

8.0 ± 0.2 

Kent Golden Lights KFHP. 


7.7 ± 0.2 

0.67 ± 0.01 

9.8 ± 0.2 

Jasmine Slims Lights 100's 100FHP. 


7.7 ± 0.2 

0.58 ± 0.02 

7.9 ± 0.2 

Kent Golden Lights Menthol KFMSP. 


7.9 ± 0.2 

0.68 ± 0.01 

10,1 ± 0.2 

Salem Lights 100's I00FMSP. 

. 

8.0 db 0.2 

0.72 ± 0.02 

10.5 ± 0.3 

Misty Lights Slims 100FHP..... 


8.0 ± 0.2 

0.69 ± 0.02 

7.9 ± 0.2 

Parliament Lights KFSP. 


8.1 ± 0.2 

0.68 ± 0.01 

8.9 ± 0.2 

Vantage 100s Menthol 100FMSP. 


8.1 ± 0.2 

0.68 ± 0.02 

10.6 ± 0.3 

Old Gold Lights KFSP... 


8.1 ±0.2 

0.72 ± 0.01 

10.6 ± 0.3 

Newport Lights KFMHP... 


8.2 ± 0.1 

0.67 ± 0.01 

10.7 ± 0.2 

Dunhill Lights Menthol KFMHP. 


8.2 ± 0.2 

0.68 ± 0.01 

7.7 ± 0.2 

Kool Lights 100's 100FMSP. 


8.2 ± 0.2 

0.73 ± 0.02 

9.1 ± 0.2 

Doral Lights Menthol KFMSP. 


8.2 ± 0.2 

0.56 ± 0.01 

12.1 ± 0.4 

Doral Lights KFHP. 


8.2 ± 0.2 

0.56 ± 0.01 

12.1 ± 0.3 

GPC-Approved Lights 100's Menthol 100FMSP... 


8.2 ± 0.2 

0.69 ± 0,02 

8.3 ± 0.2 

Dunhill Lights KFHP... 


8.2 ± 0.3 

0.70 ± 0.02 

8.1 ± 0.3 

Virginia Slims Lights 100FHP. 


8.2 ± 0.2 

0.71 ± 0.01 

8.9 ± 0.2 

Vantage 100s 100FSP. 

... _ . _ ... 

8.3 ± 0.1 

0.74 ± 0.01 

8.8 ± 0.2 

More Lights 100s Menthol 100FMHP.. 


8.3 ± 0.2 

0.74 ± 0.02 

8.6 ± 0.2 

Newport Lights KFMSP. 

. 

8.3 ± 0.1 

0.69 ± 0.01 

11.0 ± 0.2 
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PM3001014121 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 
















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Tar" Results 


Brand _ 

Virginia Slims Lights Menthol 100FMHP. 

Dunhill Int. Superior Mild 100FHP(blue pack). 

Harley Davidson Lights KFSP. 

Parliament Lights KFHP. 

Winston Lights 100's 100FHP. 

Doral Lights KFSP.. 

Covington Lights 100's 100FSP. 

Cartier Vendome Lights 100FHP. 

Century 25’s Lights 100’s 100FSP. 

Century 25’s Lights 100's Menthol 100FMSP... 

More Lights 100s 100FHP. 

Salem Slim Lights 100's 100FMHP. 

Best Value Lights Menthol KFMSP. 

Winston Select Lights Slims 100FHP. 

Vantage Menthol KFMSP. 

Prime Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Capri Super Slims Lights 100FHP. 

Merit 100's Menthol 100FMSP. 

Best Value Lights 100's 100FSP. 

Monarch Lights 100's 100FSP. 

Capri Super Slims Lights Menthol 100FMHP.. 

GPC-Approved Lights Menthol KFMSP. 

Vantage KFSP...... 

Metro Slims Lights 100's 100FHP. 

Alpine Lights 100's 100FMSP. 

Private Stock Lights 100's Menthol 100FMSP.. 

Summit Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Marlboro Lights 100's Menthol 100FMHP. 

Metro Slims Lights 100's Menthol 100FMHP.. 

Monarch Lights Menthol KFMSP. 

Belair 100's 100FMSP. 

Alpine Lights KFMSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

Best Value Lights 100's Menthol I00FMSP. 

Monarch Lights KFSP. 

Merit 100's 100FSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 

Sterling Lights 100's 100FSP. 

Harley Davidson Lights 100s 100FSP. 

Camel Lights 99 100FHP. 

Kent Slim Lights 100's 100FHP. 

More Lights 120s Menthol 120FMSP. 

Kent Golden Lights 100s Menthol 100FMSP., 

GPC-Approved Lights KFSP. 

Best Value Lights KFSP. 
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"Tar" "Nicotine” CO 

mg/cig mg/rig mg/cig 


8.4 ± 0.2 

8.4 ± 0.2 

8.5 ± 0.1 

8.5 ± 0.2 

8.6 ± 0.1 
8.6 ± 0.2 
8.6 ± 0.1 
8.7 ± 0.2 
8.7 ± 0.1 
8.7 ± 0.2 
8.7 ± 0.2 

8.7 ± 0.2 

8.8 ± 0.2 
8.8 ± 0.2 
8.8 ± 0.3 

8.8 ± 0.4 

8.9 ± 0.2 
8.9 ± 0.2 
8.9 ± 0.2 
8.9 ± 0.2 
8.9 ± 0.2 
9.0 ± 0.2 
9.0 ± 0.1 
9.0 ± 0.2 
9.0 ± 0.2 
9.0 ± 0.3 
9.0 ± 0.2 
9.1 ± 0.2 
9.1 ± 0.2 
9.1 ±0.1 
9.1 ± 0.2 

9.1 ± 0.2 

9.2 ± 0.2 
9.2 ± 0.3 
9.2 ± 0.1 
9.2 ± 0.2 
9.2 ± 0.2 

9.2 ± 0.2 

9.3 ± 0.2 
9.3 ± 0.2 
9.3 ± 0.2 
9.3 ± 0.3 
9.3 ± 0.2 
9.3 ± 0.1 
9.3 ± 0.2 


0.71 ± 0.02 
0.80 ± 0.02 
0.65 ± 0.01 
0.69 ± 0.01 
0.77 ± 0.01 
0.59 ± 0.01 
0.53 ± 0.01 
0.82 ± 0.02 
0.64 ± 0.01 
0.61 ± 0.01 
0.76 ± 0.02 
0.77 ± 0.02 
0.59 ± 0.02 
0.79 ± 0.01 
0.75 ± 0.02 
0.76 ± 0.03 
0.77 ± 0.01 
0.75 ± 0.01 
0.63 ± 0.02 
0.66 ± 0.01 
0.73 ± 0.02 
0.69 ± 0.02 
0.77 ± 0.01 
0.84 ± 0.02 
0.73 ± 0.01 
0.73 ± 0.02 
0.75 ± 0.01 
0.76 ± 0.01 
0.79 ± 0,02 
0.60 ± 0.01 
0.82 ± 0.02 
0.72 ± 0.01 
0.81 ± 0.01 
0.65 ± 0.02 
0.59 ± 0.01 
0.75 ± 0.01 
0.80 ± 0.01 
0.66 ± 0.02 
0.71 ± 0.02 
0.81 ± 0.02 
0.82 ± 0.02 
0.85 ± 0.02 
0.82 ± 0.02 
0.63 ± 0.01 
0.61 ± 0.01 


8.9 ± 0.2 
8.7 ± 0.2 

9.2 ± 0.2 

9.6 ± 0.2 
10.2 ± 0.2 
12.5 ± 0.2 
15,2 ± 0.2 

9.7 ± 0.2 
11.8± 0.2 
11.9± 0.3 

8.8 ± 0.2 
8.9 ± 0.2 

11.7 ± 0.3 

9.3 ± 0.3 

9.4 ± 0,3 
9.4 ± 0.5 

5.8 ± 0.1 

10.4 ± 0.2 

11.5 ± 0.2 
11.4 ± 0.2 

5.9 ± 0.1 
9.0 ± 0.2 
9.2 ± 0.2 

9.4 ± 0.1 

10.6 ± 0.3 
9.6 ± 0.4 

9.5 ± 0.2 
11.0 ± 0.2 

9.2 ± 0.2 
11.8 ± 0.2 

9.3 ± 0.2 
9.5 ± 0.2 

10.6 ± 0.2 
11.4 ± 0.2 

12.2 ± 0.3 

11.2 ± 0.3 
10.8 ± 0.2 

11.9 ± 0.2 
11.1 ± 0.2 
11.2 ± 0.2 

10.2 ± 0.2 

15.7 ± 0.4 

10.7 ± 0.3 
11.1 ± 0.2 
12.1 ± 0.2 


PM3001014122 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Tar" Results 


Brand __ 

Magna Lites KFSP... 

Sterling Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Monarch Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Covington Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Belair KFMSP. 

Salem Lights KFMSP... 

Alpine Lights KFMHP. 

GPC-Approved Lights 100's 100FHP. 

GPC-Approved Lights KFHP. 

Raleigh Extra Lights KFSP. 

Prime Lights KFHP. 

More Lights 120s 120FSP. 

Private Stock Lights KFSP. 

Newport Lights 100's 100FMSP. 

Marlboro Lights Menthol KFMHP. 

Summit Lights KFHP. 

Private Stock Lights KFHP... 

Covington Lights KFSP. 

Newport Lights 100's 100FMHP. 

Bristol Lights KFSP... 

Monarch Lights Menthol KFMHP. 

Doral Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Camel Special Lights KFHP....... 

Style Slims Lights 100's Menthol 100FMHP. 

Winston Select Lights KFHP.. 

North Star Lights KFHP. 

Style Slims Lights 100's 100FHP.. 

Newport Slim Lights 100s 100FMHP. 

Prime Lights KFSP. 

Bristol Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Summit Lights KFSP. 

Monarch Lights KFHP. 

GPC-Approved Lights 100's 100FSP. 

Bristol Lights Menthol KFMSP. 

Politix Lights KFHP.. 

Gitanes Blondes Lights KFHP... 

Magna Lites KFHP. 

Viceroy Lights KFHP. 

Harley Davidson Lights KFHP. 

Pyramid Lights KFSP. 

Benson & Hedges Lights 100's Menthol 100FMHP 

Players Lights 25's KFSP... 

Bee Lights KFHP..... 

Private Stock Lights 100's 100FSP. 

Marlboro Lights 100's 100FSP... 
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"Tar” "Nicotine" 
mg/cig mg/cig 


9.4 ± 0.2 
9.4 ± 0.2 
9.4 ± 0.2 
9.4 ± 0.2 
9.4 ± 0.2 

9.4 ± 0.2 

9.5 ± 0.2 
9.5 ± 0.2 
9.5 ± 0.2 

9.5 ± 0.2 

9.6 ± 0.2 
9.6 ± 0.2 
9.6 db 0.2 
9.6 db 0.2 
9.6 ± 0.2 
9.6 ± 0.1 
9.6 ± 0.2 
9.6 ± 0.1 
9.6 ± 0.2 
9.6 ± 0.2 

9.6 ± 0.1 

9.7 ± 0.4 
9.7 ± 0.2 
9.7 ± 0.2 
9.7 ± 0.2 
9.7 ± 0.1 
9.7 ± 0.2 
9.7 ± 0.1 
9.7 ± 0.2 
9.7 ± 0.2 

9.7 ± 0.1 

9.8 ± 0.2 
9.8 ± 0.2 
9.8 ± 0.2 

9.8 ± 0.1 

9.9 ± 0.1 
9.9 dk 0.2 
9.9 ± 0.1 

9.9 ± 0.2 

9.9 ± 0.3 

9.9 ± 0.2 
10.0 ± 0.2 
10.0 ± 0.2 
10.0 ± 0.2 
10.0 ± 0.2 


0.61 ± 0.01 
0.67 ± 0.02 
0.69 ± 0.02 
0.57 ± 0.01 
0.80 ± 0.01 
0.76 ± 0.02 
0.74 ± 0.02 
0.65 ± 0.02 
0.64 ± 0.02 
0.64 ± 0.01 
0.74 ± 0.02 
0.83 ± 0.02 
0.74 ± 0.01 
0.82 ± 0.02 
0.76 ± 0.02 
0.75 ± 0.01 
0.75 ± 0.01 
0.60 ± 0.01 
0.82 ± 0.02 
0.68 ± 0.02 
0.61 ± 0.01 
0.67 ± 0.02 
0.79 ± 0.02 
0.80 ± 0.02 
0.81 ± 0.01 
0.81 ± 0.02 
0.82 ± 0.01 
0.79 ± 0.01 
0.75 ± 0.01 
0.72 ± 0.02 
0.76 ± 0.01 
0,61 ± 0.01 
0.68 ± 0.01 
0.71 ± 0.01 
0.81 ± 0.01 
0.89 ± 0.01 
0.63 ± 0.01 
0.78 ± 0.02 
0.76 ± 0.01 
0.61 ± 0.02 
0.82 ± 0.02 
0.71 ± 0.02 
0.83 ± 0.02 
0.73 ± 0.02 
0.82 ± 0.01 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 


CO 

mg/cig 

12.2 db 0.2 

11.9 ± 0.3 
11.6 ± 0.3 

16.2 ± 0.3 
8.9 ± 0.2 

12.5 ± 0.3 

9.8 ± 0.2 

12.2 ± 0.3 

11.3 ± 0.3 

11.4 ± 0.2 

10.9 ± 0.3 
16.0 dt 0.4 

10.6 ± 0.3 

11.1 ± 0.3 
10.0 ± 0.2 

11.5 ± 0.2 
11.0 ± 0.2 

13.9 ± 0.3 

11.4 ± 0.3 
12.0 ± 0.3 

12.8 dh 0.2 

14.1 ± 0.4 

11.1 ± 0.2 

10.5 ± 0.3 

10.8 ± 0.2 

10.4 ± 0.1 

10.7 ± 0.2 

10.6 ± 0.2 

10.9 ± 0.2 

12.9 ± 0.2 

10.8 ± 0.2 
12.6 ± 0.2 

12.5 ± 0.2 
ll.8± 0.2 
11.1 ± 0.2 

10.9 ± 0.2 

12.6 ± 0.2 
10.6 ± 0.2 

9.8 ± 0.2 

14.1 ± 0.3 

10.3 ± 0.2 

12.1 ± 0.3 

11.3 ± 0.2 

12.4 ± 0.3 

12.2 ± 0.3 


PM3001014123 

















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Tar" Results 


Brand __ 

Pyramid Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Players Lights 25's 100's Menthol 100FMSP. 

Players Lights 25's Menthol KFMSP. 

Pyramid Lights 100’s 100FSP. 

Camel Lights 100's 100FSP. 

Camel Special Lights 100’s 100FHP. 

Marlboro Lights KFHP.. 

B&H Multifilter KFSP. 

Private Stock Lights Menthol KFMSP. 

Raleigh Extra Lights 100's 100FSP. 

Marlboro Lights KFSP. 

Bristol Lights 100’s 100FSP. 

Cambridge Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Winston Lights 100's 100FSP. 

Bucks Lights KFSP... 

Cambridge Lights Menthol KFMSP. 

Basic Lights KFSP. 

Basic Lights 100's 100FSP. 

Prime Lights 100's 100FSP. 

Doral Lights 100's 100FSP. 

Cambridge Lights 100's 100FSP. 

Benson & Hedges Lights 100's 100FSP. 

Players Lights 25's 100's 100FSP. 

Benson & Hedges Lights 100's 100FHP. 

Benson & Hedges Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Marlboro Lights IOO's 100FHP... 

Prime Lights Menthol KFMSP. 

Cambridge Lights KFSP. 

Kool Milds 100‘s 100FMSP. 

Viceroy Lights KFSP. 

Marlboro Lights 25's KFSP. 

Basic Lights Menthol KFMSP. 

Eve Lights Slim 120's 120FHP. 

Basic Lights 100's Menthol 100FMSP.. 

Winston Lights KFSP. 

L & M Super Kings 100FSP. 

Lark Lights KFSP. 

Eve Lights Slim 120's Menthol 120FMHP. 

Players Menthol KFMHP. 

Dave's Lights KFHP. 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

Kool Milds KFMSP. 

Summit Lights 100's 100FSP. 

Winston Select Lights KFSP..... 

Summit Lights Menthol KFMSP. 


"Tar" "Nicotine" 

mg/cig nig/cig 

0.65 ± 0.02 


10.0 ± 0.2 
10.0 ± 0.3 
10.1 ± 0.2 
10.1 ± 0.2 
10.1 ± 0.2 
10.1 ± 0.2 
10.1 ± 0.1 
I 0.1± 0.2 
10.1 ± 0.2 
10.1 ± 0.2 
10.1 ±0.2 
10.2 ± 0.2 
10.2 ± 0.2 
10.2 ± 0.2 
10.2 ± 0.2 
10.2 ± 0.2 
10.2 ± 0.2 
10.2 ± 0.2 

10.2 ± 0.3 
10.2 ± 0.2 
10.2 ± 0.2 

10.3 ± 0.1 
10.3 ± 0.3 
10.3 ± 0.1 
10.3 ± 0.2 
10.3 ± 0.2 
10.3 ± 0.1 

10.3 ± 0.2 

10.4 ± 0.3 

10.4 ± 0.3 

10.5 ± 0.2 
10.5 ± 0.2 
10.5 ± 0.3 
10.5 ± 0.1 
10.5 ± 0.2 
10.5 ± 0.3 
10.5 ± 0.2 

10.5 ± 0.4 

10.6 ± 0.2 
10.6 ± 0.2 
10.7 ± 0.2 

10.7 ± 0.3 

10.7 ± 0.1 

10.7 ± 0.2 
10.7 ± 0.3 


0.75 ± 0.02 
0.71 ± 0.02 
0.64 ± 0.02 
0.83 ± 0.01 
0.87 ± 0.02 
0.79 ± 0.01 
0.82 ± 0.01 
0.78 ± 0.02 
0.71 ±0.01 
0.80 ± 0.01 
0.77 ± 0.02 
0.74 ± 0.01 
0.82 ± 0.02 
0.75 ± 0.02 
0.71 ± 0.02 
0.70 ± 0.01 
0.75 ± 0.01 
0.77 ± 0.03 
0.71 ± 0.01 
0.73 ± 0.02 
0.83 ± 0.01 
0.75 ± 0.02 
0.84 ± 0.01 
0.83 ± 0.02 
0.83 ± 0.01 
0.80 ± 0.01 
0.72 ± 0.01 
0,89 ± 0.02 
0.82 ± 0.02 
0.82 ± 0.01 
0.72 ± 0.01 
0.78 ± 0.02 
0.74 ± 0.01 
0.85 ± 0.01 
0.74 ± 0.02 
0.76 ± 0.02 
0.79 ± 0.03 
0.83 ± 0.02 
0.72 ± 0.01 
0.90 ± 0.01 
0.90 ± 0.02 
0.79 ± 0.02 
0.86 ± 0.02 
0.83 ± 0.02 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 


CO 

mg/cig 

16,0 =fc 0.5 
13.1 ± 0.2 

12.3 ± 0.3 

16.4 ± 0.5 

13.6 ± 0.4 
11.3 ± 0.3 
11.3 ± 0.2 

9.9 ± 0.2 
11.3 ± 0.2 
13.0 ± 0.3 

11.3 ± 0.2 
13.9 ± 0.2 

13.1 ± 0.2 

13.4 ± 0.3 

11.7 ± 0.2 
12.3 ± 0.2 

12.8 ± 0.2 

13.6 ± 0.2 

12.3 ± 0.2 

14.5 ± 0.3 

13.9 ± 0.3 

12.2 ± 0.2 

13.7 ± 0.3 

10.8 ± 0.2 
12.0 ± 0.3 
12.0 ± 0.3 

11.4 ±0.1 
12.8 ± 0.2 
11.1 ± 0.2 

10.7 ± 0.2 

11.7 ± 0.2 
13.0 ± 0.2 

10.9 ± 0.3 
14.0 ± 0.2 
12.0 ± 0.2 

14.3 ± 0.7 

10.3 ± 0.2 

10.7 ±0.4 

10.3 ± 0.2 

13.3 ± 0.3 
10.1 ± 0.2 

10.3 ± 0.3 
13.0 ± 0.2 

12.9 ± 0.3 
11.4± 0.3 


PM3001014124 
















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Tar" Results 


Brand _ 

Montclair Lights KFSP. 

Gitanes Blondes Milds KFHP. 

Winston Lights KFHP. 

Hogshead Wide Lights KFHP. 

Doral Lights 100's 100FHP. 

Malibu Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Camel Lights KFHP. 

Jumbo Wides Lights KFHP. 

Silva Thins Filters 100FHP. 

Camel Wides Lights KFHP. 

Camel Special Lights KFSP. 

Carolina Gold Lights KFSP. 

Salem Lights 100's Custom Case 100FMHP. 

Montclair Lights 100’s Menthol 100FMSP. 

Players KFHP. 

Montclair Lights Menthol KFMSP....,. 

Camel Lights KFSP. 

Marlboro Medium KFHP. 

Kent KFHP. 

Raleigh Lights KFSP. 

Chesterfield Filter Lights KFSP..... 

Style Lights 100’s 100FHP. 

Lark Lights 100’s 100FSP. 

Pall Mall Lights 100’s 100FSP. 

American Lights KFSP. 

Special 10's Lights KFHP. 

More White Lights 120s 120FSP. 

Newport Stripes Lights 100s Menthol 100FMHP. 

Montclair Lights KFHP. 

Style Lights 100’s Menthol 100FMHP. 

Montclair Lights 100’s 100FSP. 

Style Lights 100's 100FSP. 

Viceroy Lights 100’s 100FSP. 

Newport Stripes Lights 100s 100FHP... 

Capri Super Slims Lights 120’s Menthol 120FMHP, 

Style Lights 100’s Menthol 100FMSP.. 

American Lights 100’s 100FSP. 

Satin 100FSP. 

Parliament Lights 100's 100FSP.. 

Satin Menthol 100FMSP. 

More White Lights 120s Menthol 120FMSP. 

Marlboro Medium KFSP. 

Misty Lights Slims 120’s 120FHP. 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

Kool Milds KFMHP. 
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"Tar" "Nicotine" 

mg/cig mg/cig 


10,8 ± 0.1 
10.8 ± 0.2 
10.9 ± 0.2 

10.9 ± 0.2 
11.0 db 0.2 
11.0 ± 0.1 
11.0 ± 0.2 
11.0 ± 0.3 
11.0 ± 0.2 

11.1 ± 0.3 
U.l± 0.3 
11.1 ± 0.2 

11.2 ± 0.2 
11.2 ± 0.2 
11.2 ± 0.2 
11.2 ± 0.2 
11.2 ± 0.2 

11.3 ± 0.2 

11.3 ± 0.2 

11.3 ± 0.3 

11.4 ± 0.2 
11.4 ±0.1 

11.4 ± 0.3 

11.5 ± 0.2 
11.5 ± 0.1 
11.5 ± 0.2 
11.5 ± 0.3 
11.5 ± 0.2 

11.5 ± 0.2 

11.6 ± 0.2 
11.6 ± 0.2 
11.6 ± 0.2 
11.7 ± 0.2 

11.7 ± 0.2 

11.7 ± 0.2 

11.7 ± 0.2 
11.7 ± 0.2 
11.7 ± 0.2 

11.7 ± 0.2 

11.8 ± 0.2 
118 ± 0.2 
11.8± 0.3 
11.8 ± 0.2 

11.9 ± 0.2 
11.9± 0.2 


0.85 ± 0.01 
0.95 ± 0.02 
0.87 ± 0.01 
0.91 ± 0.01 
0.74 ± 0.02 
0.92 ± 0.02 
0.88 ± 0.01 
0.92 ± 0.02 
0.88 ± 0.02 
0.90 ± 0.02 
0.89 ± 0.02 
0.91 ± 0.02 
0.94 ± 0.02 
0.94 ± 0.03 
0.86 ± 0.02 
0.89 ± 0.02 
0.90 ± 0.02 
0.85 ± 0.01 
0.84 ± 0.02 
0.91 ± 0.01 
1.07 ± 0.02 
0.92 ± 0.01 
0.83 ± 0.02 
0.94 ± 0,02 
0.92 ± 0.01 
0.92 ± 0.02 
0.95 ± 0.02 
0.91 ± 0.02 
0.90 ± 0.01 
0.93 ± 0.02 
0.94 ± 0.02 
0.94 ± 0.02 
0.96 ± 0.01 
0.95 ± 0.02 
0.92 ± 0.02 
0.92 ± 0.01 
0.95 ± 0.02 
0.98 ± 0.02 
0.98 ± 0.02 
0.97 ± 0.02 
1.03 ± 0.02 
0.88 ± 0.02 
1.01 ± 0.02 
0.93 ± 0.01 
0.99 ± 0.02 
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CO 
mg/cig 
11.2 ± 0.2 
10.6 ± 0.2 
11.9 ± 0.3 

11.4 ± 0.2 

13.8 ± 0.2 

11.3 ± 0.2 
12.1 ± 0.2 

11.7 ± 0.3 

10.5 ± 0.3 

12.2 ± 0.3 

13.5 ±0.3 

13.4 ± 0.3 

11.4 ±0.2 

11.4 ± 0.2 

11.3 ± 0.2 
11.1 ± 0.2 

12.5 ±0.3 

11.5 ± 0.2 

11.9 ± 0.2 
11.2 ± 0.3 

9.3 ± 0.2 

14.1 ±0.4 

12.2 ± 0.4 
12.0 ± 0.2 

11.8 ± 0.2 
11.9 ± 0.2 

15.4 ± 0.3 

14.1 ± 0.3 
11.9 ± 0.3 

14.2 ± 0.2 

12.5 ± 0.2 

14.2 ± 0.3 
12.0 ± 0.2 

14.3 ± 0.3 
7.2 ± 0.1 

14.3 ± 0.2 

12.7 ± 0.3 

13.8 ± 0.2 

12.8 ± 0.2 

14.5 ± 0.3 
15.7 ± 0.3 

12.6 ± 0.3 
11.0 ± 0.3 
15.0 ± 0.3 

10.7 ± 0.2 


PM3001014125 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Tar" Results 


Brand __ 

Special 10's Lights 100's 100FHP. 

Misty Lights Slims 120‘s Menthol 120FMHP. 

Kent KFSP. 

Doral Full Flavor 100's IOOFSP. 

Marlboro Medium 100's IOOFSP. 

Raleigh Lights 100's IOOFSP. 

Special 10's Milds 100's Menthol 100FMHP. 

Doral Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Marlboro Medium 100's 100FHP. 

Monarch 100's IOOFSP. 

Doral Full Flavor 100's 100FHP. 

Best Value Full Flavor 100's IOOFSP. 

Covington Filters KFSP. 

Players 100's Menthol 100FMHP. 

Sterling 100's IOOFSP. 

Best Value Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Kent 100s IOOFSP. 

Players 100's 100FHP. 

More 120s Menthol 120FMSP...... 

Harley Davidson Full Flavor KFHP. 

Century 25's KFSP. 

Prime Full Flavor Menthol KFMSP. 

More 120s 120FSP.. 

Craven A KFHP. 

Sterling 100’s Menthol 100FMSP. 

GPC-Approved Full Flavor 100*s Menthol 100FMSP, 

Capri Super Slims Lights 120’s 120FHP. 

Dunhill International 100FHP(red pack). 

Kent 100s Menthol 100FMSP. 

Monarch 100’s Menthol 100FMSP. 

Doral Full Flavor KFSP. 

Tareyton 100’s IOOFSP. 

Doral Full Flavor KFHP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's IOOFHP. 

Bucks Filter KFSP. 

Century 25’s 100’s IOOFSP. 

Lark Filters KFSP. 

Doral Full Flavor Menthol KFMSP. 

Private Stock Full Flavor Menthol KFMSP. 

Harley Davidson Full Flavor KFSP..... 

Magna KFSP. 

St. Moritz Menthol 100FMSP. 

Tareyton KFSP.. 

Monarch Menthol KFMSP.. 

Best Value Full Flavor KFSP... 


Final Report 2/24/97 


"Tar" "Nicotine" 

mg/cig mg/cig 


12.0 ± 0.2 
12.0 ± 0.3 
12.1 ± 0.2 
12.2 ± 0.2 
12.2 ± 0.1 
12.3 ± 0.2 
12.3 ± 0.2 
12.3 ± 0.2 
12.5 ± 0.2 
12.7 ± 0.3 

12.7 ± 0.2 

12.8 ± 0.2 
12.8 ± 0.2 

12.8 ± 0.3 

12.9 ± 0.2 
12.9 ± 0.2 
13.0 ± 0.2 
13.0 ± 0.3 
13.1 ±0.3 
13.1 ± 0.2 
13.1 ± 0.3 

13.1 ± 0.2 

13.2 ± 0.4 
13.2 ± 0.2 

13.2 ± 0.2 

13.3 ± 0.2 
13.3 ± 0.2 

13.3 ± 0.3 

13.4 ± 0.2 

13.4 ± 0.2 

13.5 ± 0.2 

13.5 ± 0.2 

13.6 ± 0.2 
13.6 ± 0.3 
13.6 ± 0.2 
13.6 ± 0.3 

13.6 ± 0.4 

13.7 ± 0.3 
13.7 ± 0.2 
13.7 ± 0.2 
13.7 ± 0.2 

13.7 ± 0.2 

13.8 ± 0.3 

13.8 ± 0.3 

13.9 ± 0.2 


0.99 ± 0.02 
1.03 ± 0.02 
0.87 ± 0.01 
0,79 ± 0.02 
0.97 ± 0.01 
1.01 ±0.01 
0.98 ± 0.01 
0.79 ± 0.01 
0.96 ± 0.01 
0.75 ± 0.02 
0.82 ± 0.02 
0.75 ± 0.02 
0.62 ± 0.01 
0.98 ± 0.02 
0.78 ± 0.01 
0.79 ± 0.01 
0.96 ± 0.02 
0.99 ± 0.02 
1.12 ± 0.03 
0.88 ± 0.01 
0.69 ± 0.02 
0.95 ± 0.02 
1.07 ± 0.03 
1.27 ± 0.02 
0.80 ± 0.02 
0,93 ± 0,02 
1.06 ± 0.02 
1.25 ± 0.03 
1.01 ± 0.02 
0.81 ± 0.02 
0,82 ± 0.01 
0.97 ± 0.02 
0.82 ± 0.01 
0.83 ± 0.01 
0.96 ± 0.02 
0.81 ± 0.02 
0.93 ± 0.03 
0.81 ± 0.02 
0.99 ± 0.02 
0.94 ± 0.01 
0.78 ± 0.01 
0.95 ± 0.02 
0.95 ± 0.02 
0.77 ± 0.01 
0.80 ± 0.01 
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CO 

mg/cig 

12.6 ± 0.2 

10.7 ± 0.3 

12.8 ± 0.2 

16.6 ± 0.4 

12.6 ± 0.2 

12.3 ±0.2 

13.3 ± 0.3 
16.5 ± 0.3 

12.7 ± 0.2 

16.7 ± 0.4 

16.3 ± 0.3 

16.8 ± 0.3 

16.3 ± 0.3 

12.8 ± 0.2 

17.3 ± 0.3 
16.8 ± 0.2 

13.4 ± 0.2 

13.1 ± 0.3 
18,9 ± 0.4 

14.4 ± 0.2 

15.5 ± 0.2 

12.2 ± 0.2 

19.7 ± 0.6 

12.6 ± 0.2 

17.3 ± 0.3 

13.8 ± 0.2 

9.1 ± 0.2 

12.4 ± 0.3 

13.4 ± 0.3 

17.2 ± 0.2 

16.1 ± 0.3 

15.8 ± 0.2 

15.3 ± 0.3 
15.8 ± 0.3 

12.4 ± 0.2 

16.4 ± 0.3 
14.3 ± 0.3 
16.0 ± 0.3 
12.6 ± 0.2 
15.0 ± 0.2 
16.0 ± 0.3 
13.0 ± 0.2 

14.2 ± 0.3 

16.1 ± 0.3 

16.3 ± 0.4 


PM3001014126 
















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Tar" Results 


Brand _ 

Saratoga I20's Menthol 120FMHP. 

Summit Full Flavor Menthol KFMSP. 

Covington Filter 100's 100FSP... 

Prime Full Flavor KFHP..... 

Saratoga 120's 120FHP.. 

Old Gold Filters KFHP. 

Best Value Full Flavor Menthol KFMSP. 

Misty Full Flavor Slims Menthol 100FMHP. 

Lark Filters 100's IOOFSP. 

Monarch Full Flavor KFSP. 

Pyramid Full Flavor KFSP.. 

Private Stock Full Flavor KFHP.. 

Summit Full Flavor 100‘s IOOFSP. 

Pall Mall Gold 100's IOOFSP. 

Monarch Full Flavor KFHP,. 

Old Gold Filter 100's IOOFSP. 

L & M KFSP. 

Virginia Slims Lights 120's 120FHP. 

Gauloises Blondes KFHP. 

Virginia Slims IOOFSP. 

Misty Full Flavor Slims 100FHP.,....... 

Virginia Slims Lights 120's Menthol 120FMHP. 

Raleigh Extra 100's IOOFSP. 

Pyramid Full Flavor Menthol KFMSP. 

Private Stock Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Prime Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

L&MKFHP. 

Monarch Menthol KFMHP. 

Salem Preferred 100's 100FMSP. 

Viceroy KFHP. 

Harlej r Davidson Full Flavor 100's IOOFSP. 

Magna KFHP. 

Viceroy KFSP. 

Benson & Hedges KFHP. 

Summit Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Philip Morris International Menthol I00FMHP. 

Virginia Slims Menthol 100FMSP. 

Prime Full Flavor 100's IOOFSP... 

Covington Filters Menthol KFMSP. 

GPC-Approved Full Flavor KFHP. 

Private Stock Full Flavor 100's IOOFSP. 

GPC-Approved Fuil Flavor Menthol KFMSP. 

Old Gold Filters KFSP. 

Dunhill Menthol 100FMHP(green pack). 

Bristol Full Flavor 100's IOOFSP. 

Final Report 2/24/97 


- Tar " 

mg/cig 

" Nicotine " 

mg/cig 

14.0 ± 

0.3 

1.09 

± 

0.02 

14.0 ± 

0.2 

1.00 

± 

0.02 

14.0 ± 

0.2 

0.68 

± 

0.01 

14,1 ± 

0.2 

0.98 

± 

0.02 

14.1 ± 

0.2 

1.08 

± 

0.02 

14.1 ± 

0.3 

1.03 

± 

0.02 

14.2 ± 

0.3 

0.82 

± 

0.01 

14.2 ± 

0.2 

1.08 

± 

0.02 

14.3 ± 

0.2 

1.05 

± 

0.01 

14.3 ± 

0.2 

0.81 


0.01 

14.3 ± 

0.3 

0.72 

± 

0.02 

14.3 ± 

0.2 

0.98 

± 

0.01 

14.3 ± 

0.2 

0.88 

± 

0.02 

14.3 ± 

0.2 

1.09 

± 

0.02 

14.3 ± 

0.3 

0.79 

± 

0.01 

14.3 ± 

0.2 

1.09 

± 

0.02 

14.4 ± 

0.4 

0.84 

± 

0.02 

14.4 ± 

0.3 

1.10 

± 

0.02 

14.4 ± 

0.2 

0.96 

± 

0.01 

14.4 ± 

0.3 

1.08 

± 

0.02 

14.4 ± 

0.3 

1.08 

± 

0.02 

14.4 ± 

0.2 

1.10 

± 

0.02 

14.4 ± 

0.2 

0.89 

± 

0.02 

14.4 ± 

0.3 

0.73 

± 

0.02 

14.5 ± 

0.2 

1.07 

± 

0.02 

14.5 ± 

0.2 

1.04 

± 

0.01 

14.5 ± 

0.6 

0.86 

± 

0.02 

14.5 ± 

0.2 

0.81 

± 

0.01 

14.5 ± 

0.2 

1.14 

± 

0.02 

14.6 ± 

0.2 

1.10 

± 

0.02 

14.6 ± 

0.2 

1.04 

± 

0.02 

14.6 ± 

0.3 

0.80 

± 

0.01 

14.6 ± 

0.2 

1.12 

± 

0.02 

14.7 ± 

0.3 

1.05 

± 

0.02 

14.7 ± 

0.1 

1.07 

± 

0.01 

14.7 ± 

0.3 

1.12 

± 

0.02 

14.8 ± 

0.3 

1.11 

i 

0.02 

14.8 ± 

0.2 

0.89 

~b 

0.01 

14.8 ± 

0.3 

0.76 

± 

0.02 

14.8 ± 

0.3 

0.87 

± 

0.02 

14.9 ± 

0.2 

0.94 


0.02 

14.9 ± 

0.3 

0.96 

± 

0.01 

15.0 ± 

0.2 

1.10 

± 

0.01 

15.0 ± 

0.3 

1.27 

± 

0.03 

15.1 ± 

0.3 

0.98 

± 

0.02 
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CO 

mg/cig 

13.9 ± 0.3 
13.0 ± 0.2 
22.0 ± 0.4 

13.7 ± 0.3 

14.3 ± 0.3 

15.8 ± 0.4 

15.8 ± 0.3 

12.8 ± 0.2 

15.4 ± 0.3 
16.1 ± 0.2 

18.6 ± 0.5 

13.9 ± 0.2 
16.0 ± 0.2 

14.4 ±0.2 

16.1 ± 0.3 

18.1 ± 0.3 
16.0 ± 0.7 

14.4 ± 0.3 

14.6 ± 0.3 

12.5 ± 0.3 

13.2 ± 0.2 

14.3 ± 0.3 

16.1 ± 0.3 

18.9 ± 0.5 

14.2 ± 0.3 

14.4 ± 0.3 

15.9 ± 1.0 
16.1 ± 0.2 

15.8 ± 0.2 

12.8 ± 0.3 
15.0 ± 0.2 

16.2 ± 0.3 

12.8 ± 0.3 
13.0 ± 0.3 

14.8 ± 0.2 

13.9 ± 0.2 

12.8 ± 0.3 

17.2 ± 0.1 

17.2 ± 0.3 

14.8 ± 0.2 

16.3 ± 0.4 

13.4 ± 0.2 

16.4 ± 0.3 

17.6 ± 0.3 

16.9 ± 0.4 


PM3001014127 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Tar" Results 


Brand _ 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FSP. 

Riviera KFMSP. 

Raleigh Extra KFSP. 

Benson & Hedges 100's Menthol 100FMSP. 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

Summit Full Flavor KFHP. 

Cambridge Full Flavor 100's 100FSP. 

Benson & Hedges 100's 100FHP. 

Montclair Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Prime Full Flavor KFSP. 

Basic 100's Menthol 100FMSP. 

Private Stock Full Flavor KFSP. 

Richland 20's KFSP.. 

Marlboro 100's (gold package) 100FSP. 

Special 10's Full Flavor KFHP. 

Marlboro 100's (gold package) 100FHP. 

Pyramid Full Flavor 100's Menthol 100FMSP... 

Richland 20's Menthol KFMSP. 

Kool 100’s LOOFMHP. 

Winston Select 100's 100FHP. 

Marlboro 100's (red package) 100FSP. 

Cambridge Full Flavor KFSP. 

Pyramid Full Flavor 100's 100FSP. 

Summit Full Flavor KFSP. 

Philip Morris International 100FHP. 

Basic Filter 100's 100FSP. 

Newport KFMHP. 

Marlboro KFHP. 

Dave's Filter KFHP... 

Alpine 100’s 100FMSP. 

Basic Menthol KFMSP. 

GPC-Approved Full Flavor KFSP. 

Bee KFHP. 

Montclair Full Flavor KFHP.. 

Benson & Hedges 100's Menthol 100FMHP. 

Marlboro Menthol KFMSP. 

Marlboro 25’s KFSP. 

Basic Filters KFSP... 

Bristol Full Flavor KFSP. 

Winston Select 100’s 100FSP. 

Raleigh KFSP. 

Marlboro 100's (red package) 100FHP. 

Benson & Hedges 100's 100FSP. 

Alpine KFMSP. 

Marlboro KFSP... 


Final Report 2/24/97 


"Tar" "Nicotine" 
mg/cig mg/cig 


15.1 ± 0.2 

15.1 ± 0.3 

15.2 ± 0.3 

15.3 ± 0.3 

15.3 ± 0.3 

15.3 ± 0.4 

15.3 ± 0.3 

15.3 ± 0.2 

15.3 ± 0.2 

15.3 ± 0.2 

15.3 ± 0.2 

15.4 ± 0.3 

15.4 ± 0.2 

15.4 ± 0.2 

15.4 ± 0.2 

15.4 ± 0.2 

15.5 ± 0.2 

15.5 ± 0.2 

15.5 ± 0.2 

15.5 ± 0.2 

15.5 ± 0.3 

15.5 ± 0.3 

15.5 ± 0.2 

15.5 ± 0.2 

15.5 ± 0.2 

15.6 ± 0.2 

15.6 ± 0.3 

15.6 ± 0.3 

15.6 ± 0.3 

15.6 ± 0.2 

15.6 ± 0.2 

15.6 ± 0.3 

15.6 ± 0.2 
15.G ± 0.3 

15.6 ± 0.3 

15.6 ± 0.2 

15.7 ± 0.2 

15.7 ± 0.3 

15.7 ± 0.3 

15.7 ± 0.2 

15.7 ± 0.3 

15.7 ± 0.3 

15.7 ± 0.3 

15.7 ± 0.2 

15.8 ± 0.4 


0.92 ± 0.02 
1.09 ± 0.02 
0.90 ± 0.02 

1.14 ± 0.02 

1.13 ± 0.02 
1.12 ± 0.02 
0.98 ± 0.02 

1.15 ± 0.02 

1.13 ± 0.01 
0.96 ± 0.02 
1.01 ± 0.02 
0.89 ± 0.02 

1.15 ± 0.02 

1.16 ± 0.02 

1.16 ± 0.02 

1.16 ± 0.02 
0.81 ± 0.02 

1.10 ± 0.01 
1.18 ± 0.02 
1.27 ± 0.02 

1.17 ± 0.02 
0.95 ± 0.02 
0.82 ± 0.01 
0.90 ± 0.01 

1.18 ± 0.02 
1.00 ± 0.01 
1.08 ± 0.02 
1.08 ± 0.02 
0.99 ± 0.02 

1.13 ± 0.01 
0.98 ± 0.02 
0.89 ± 0.02 
1.21 ± 0.02 

1.10 ± 0.02 

1.16 ± 0.03 
1.09 ± 0.02 

1.13 ± 0.02 
0.97 ± 0.02 
1.01 ± 0.03 
1.27 dt 0.02 
0.93 ± 0.02 

1.17 ± 0.02 

1.17 ± 0.02 
1,05 ± 0.02 

1.11 ± 0.02 
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CO 

mg/cig 

16.7 ± 0.3 

13.3 ± 0.3 

15.1 ± 0.3 

14.6 db 0.2 

13.3 ± 0.3 

13.6 ± 0.5 

17.6 ± 0.3 

14.7 ± 0.3 

14.7 ± 0.4 

14.8 ± 0.3 

17.4 ± 0.3 

15.4 ± 0.2 

13.4 ± 0.2 

14.5 ± 0.2 

12.8 ± 0.2 

14.8 ± 0.3 

22.1 ± 0.4 

13.7 ± 0.3 
14.4 ± 0.2 

15.1 ± 0.3 

14.9 ± 0.3 

16.1 ± 0.4 

22.2 ± 0.6 

15.2 ± 0.2 

14.2 ± 0.3 

17.6 ± 0.3 

15.7 ± 0.3 

13.9 ± 0.3 

15.6 ± 0.3 

14.3 ±0.3 

15.4 ±0.2 

15.5 ± 0.3 

14.1 ± 0.2 
14.0 ± 0.2 

14.8 ± 0.3 

14.1 ± 0.2 

14.6 ± 0.2 

16.1 ± 0.2 

15.6 ± 0.3 

15.4 ± 0.2 

14.8 ± 0.4 

14.5 ± 0.3 

14.8 ± 0.3 

14.8 ± 0.3 

14.6 ± 0.2 


PM3001014128 



















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Tar" Results 


Brand _ 

Winston Select KFSP. 

Carolina Gold KFSP. 

Richland 20's 100's 100FSP. 

North Star KFHP. 

Pall Mall Red Filters 100's 100FSP. 

Winston Select KFHP. 

Winston KFSP.. 

Raleigh 100's 100FSP. 

Marlboro Menthol KFMHP. 

Max 120s 120FSP. 

Alpine KFMHP. 

Carrel Filters 99 100FHP. 

Politix KFHP. 

Max 120s Menthol 120FMSP. 

Viceroy 100's 100FSP....... 

Richland 20’s 100's Menthol 100FMSP. 

Riviera 100's 100FMSP. 

American Full Flavor 100's 100FSP. 

Winston 100's 100FSP. 

Kool Filters Menthol KFMHP. 

Salem 100's 100FMSP. 

Kool Filter Kings KFMSP. 

Camel Filters 100's 100FSP......... 

Montclair Full Flavor KFSP. 

Winston KFHP. 

American Full Flavor KFSP. 

Camel Wides KFHP. 

Kool Super Longs 100's 100FMSP. 

Hogshead Wide Full Flavor KFHP. 

Newport 10's KFMSP. 

Salem KFMSP. 

Montclair Full Flavor 100’s 100FSP. 

Jumbo Wides KFHP. 

Camel Filters KFHP. 

Newport 25s KFMSP. 

Newport KFMSP. 

Special 10’s Full Flavor 100’s 100FHP. 

Camel Filters KFSP. 

Carolina Gold Menthol KFMSP. 

Picayune RNFSP. 

Tall 120s Menthol 120FMSP. 

Newport 10‘s 100’s 100FMSP. 

Newport 100's 100FMHP. 

Newport 100's 100FMSP. 

Tall 120s 120FSP. 


Final Report 2/24/97 


"Tar" "Nicotine" 
mg/cig mg/cig 


15.8 ± 0.3 

15.8 * 0.2 
15.9* 0.2 

15.9 ± 0.3 

15.9 * 0.3 

15.9 ± 0.3 

15.9 * 0.2 

15.9 ± 0.3 
16.0* 0.3 
16.0 * 0.3 
16.0 * 0.3 
16.0* 0.2 
16.1* 0.2 

16.1 * 0.3 

16.1 * 0.2 

16.1 * 0.2 

16.2 * 0.3 

16.3 ± 0.3 

16.3 * 0.2 

16.3 ± 0.4 

16.4 ± 0.2 

16.4 * 0.2 

16.4 ± 0.3 

16.5 ± 0.3 

16.5 ± 0.3 

16.5 * 0.3 

16.6 * 0.2 
16.7* 0.2 

16.7 * 0.2 

16.7 * 0.3 

16.7 ± 0.2 

16.7 ± 0.2 

16.8 * 0.3 

16.8 * 0.3 

16.8 * 0.3 

16.9 * 0.3 
17.0 ± 0.2 
17.0 ± 0.3 
17.2* 0.2 

17.2 * 0.3 

18.1 * 0.4 

18.2 * 0.2 

18.3 * 0.3 

18.5 * 0.2 

18.6 * 0.2 


1.18 * 0.02 

1.20 ± 0.02 
1.20* 0.02 
1.17* 0,02 
1.18* 0.02 
1.19* 0.02 
1.13 ± 0.02 
1.02 * 0.02 
1.10* 0.02 
1.27* 0.02 
1.05 * 0.02 
1.14± 0.01 

1.18 ± 0.02 
1.26 * 0.02 

1.20 ± 0.02 

1.25 * 0.02 

1.19 ± 0.02 

1.21 * 0.02 

1.20 * 0.02 

1.19 ± 0.03 

1.26 * 0.02 

1.19 ± 0.02 
1.21 ± 0.02 

1.20 ± 0.02 

1.13*0.03 

1.21 * 0.02 
1.17* 0.02 
1.31 * 0.03 

1.20 * 0.02 
1.18* 0.02 
1.15* 0.02 

1.25 * 0.02 
1 . 22 * 0.02 
1.13 * 0.02 

1.21 * 0.02 

1.20 * 0.03 
1.29 * 0.02 
1,16* 0,02 

1.26 * 0.02 
1.07 * 0.02 
1.46* 0.03 
1.34* 0.02 
1.34* 0.02 
1.35 ± 0.02 
1.40* 0.02 
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CO 

mg/cig 

15.4* 0.3 

14.7 * 0.2 
15.1 * 0.2 
16,4* 0.3 

14.7 * 0.3 
16.6* 0.3 
15.4* 0.2 
15.1*0.3 

14.3 * 0.3 

16.6 * 0.4 
15.2* 0.2 
17.8* 0.3 

16.7 * 0.4 

16.6 * 0.3 
15.4* 0.2 
14.4* 0.2 
16.0 * 0.3 
15.4* 0.2 

17.5 * 0.2 

14.5 * 0.3 
18.0 * 0.3 
14.7* 0.3 
18.2* 0.3 
14.4* 0.3 

16.3 * 0.3 
14.8* 0.2 
18.6* 0.3 
15.4* 0.3 

18.3 * 0.3 
17.5* 0.3 
17.7* 0.3 

15.7 * 0.3 
18.7* 0.3 
16.9* 0.3 

16.7 * 0.2 
17.1* 0.3 

15.8 * 0.3 

18.8 * 0.4 
16.6* 0.2 
13.8* 0.4 
16.7* 0.3 

18.4 * 0.2 

18.6 * 0.3 
18.7* 0.3 
19.1* 0.4 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Tar" Results 



"Tar” "Nicotine" 

CO 

Brand 

nig/cig mg/cig 

mg/cig 


Newport 25s 100's 100FMSP. 

. 18.6 ± 

0.2 

1.39 ± 

0.02 

18.7 

db 

0.2 

Chesterfield RNFSP. 

. 19.2 ± 

0.4 

1.08 ± 

0.02 

13.5 

± 

0.4 

Doral KNFSP. 

. 19.2 ± 

0.3 

1.01 ± 

0.02 

16.3 

± 

0.3 

Kool Non-Filter RNFMSP. 

. 19.4 ± 

0.5 

1.33 ± 

0.04 

11.8 

dr 

0.4 

Craven A Filter Standard Size RFHP. 

. 19.5 ± 

0.3 

1.54 ± 

0.03 

15.4 

± 

0.2 

Monarch KNFSP. 

. 19.8 ± 

0.4 

1.05 ± 

0.03 

16.9 

dr 

0.3 

Best Value KNFSP...-.. 

. 20.8 ± 

0.3 

1.10± 

0.02 

16.9 

± 

0.3 

Prime KNFSP. 

. 20.8 ± 

0.3 

1.13 ± 

0.02 

13.7 

± 

0.3 

GPC-Approved KNFSP... 

. 21.1 ± 

0.4 

1.15 ± 

0.02 

13.7 

± 

0.3 

Raleigh KNFSP..... 

. 21,3 ± 

0.3 

1.18 db 

0.02 

13.8 

± 

0.3 

Private Stock KNFSP... 

. 21.5 ± 

0.3 

1.16 ± 

0.02 

14.2 

± 

0.3 

Raleigh Extra KNFSP. 

. 21.8 ± 

0.3 

1.19 d- 

0.02 

14.4 


0.3 

Commander RNFSP. 

. 22.6 ± 

0.5 

1.43 ± 

0.03 

12.8 

A 

0.3 

Summit KNFSP. 

. 23.2 ± 

0.4 

1.45 ± 

0.02 

15.9 

dr 

0.3 

Players RNFHP. 

. 23.7 ± 

0.4 

1.65 ± 

0.04 

13.7 

± 

0.3 

Pall Mall KNFSP. 

. 23.7 ± 

0.3 

1.45 db 

0.03 

16.0 


0.2 

Pyramid KNFSP. 

. 23.8 ± 

0.5 

1.30 ± 

0.03 

17.5 

dr 

0.4 

Chesterfield KNFSP. 

. 24.0 ± 

0.5 

1.31 ± 

0.03 

17.6 

± 

0.5 

Camel RNFSP. 

. 24.0 db 

0.5 

1.73 ± 

0.04 

16.4 

± 

0.4 

Herbert Tareyton KNFSP. 

... 24.8 ± 

0.5 

1.54 ± 

0.03 

17.2 

dr 

0.4 

English Ovals KNFHP. 

. 24.9 dr 

0.3 

1.98 ± 

0.03 

14.7 

db 

0.2 

Old Gold Straights KNFSP. 

. 25.3 ± 

0.4 

1.67 ± 

0.04 

17.5 

rfc 

0.4 

Lucky Strike RNFSP. 

. 25.4 ± 

0.3 

1.57 dr 

0.03 

17.0 


0.3 

Bristol KNFSP... 

. -26.3 ± 

0.4 

1.67 dr 

0.02 

15.0 

=b 

0.3 

Commander KNFSP. 

. 26.6 =b 

0.4 

1.70 ± 

0.02 

15.2 

± 

0.3 

Basic KNFSP. 

. 27.4 ± 

0.3 

1.78 dr 

0.03 

15.3 

± 

0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand __ 

Carlton Ultra KFHP. 

Now KFHP. 

Now 100s 100FHP. 

Carlton KFSP..... 

Merit Ultima KFHP. 

Carlton 100's Menthol 100FMHP.. 

Merit Ultima KFSP. 

Now Menthol KFMSP.. 

Bristol Lowest KFSP. 

Carlton 100's 100FHP. 

Carlton Menthol KFMSP. 

Carlton 83 KFHP....... 

Now KFSP. 

Cambridge Lowest KFSP. 

Carlton 1.00's 100FSP. 

Carlton 100's Menthol 100FMSP. 

Merit Ultima 100's 100FHP. 

Merit Ultima 100's 100FSP. 

Now 100s Menthol 100FMSP. 

Bristol Lowest 100's 100FSP... 

Now 100s100FSP. 

Cambridge Lowest 100's 100FSP. 

Best Value Ultra Light KFSP. 

Monarch Ultra Lights KFSP. 

Sterling Ultra Lights 100's 100FSP. 

Covington Ultra Lights 100's 100FSP. 

Monarch Ultra Lights 100's 100FSP. 

Doral Ultra Lights KFSP. 

Best Value Ultra Light 100's 100FSP. 

Sterling Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP... 

Kent III Ultra Lights KFSP. 

Doral Ultra Lights 100's 100FSP. 

Triumph KFSP. 

Pyramid Ultra Lights 100's 100FSP. 

Eve Ultra Lights Slim 120's 120FHP. 

Private Stock Ultra Lights 100's 100FSP. 

Raleigh Extra Ultra Lights 100's 100FSP. 

True KFHP. 

Triumph Menthol KFMSP. 

Summit Ultra Lights 100's 100FSP. 

GPC-Approved Ultra Lights KFSP. 

True KFSP. 

True Menthol KFMSP. 

Winston Ultra Lights 100's 100FSP. 

Eve Ultra Lights Slim 120's Menthol 120FMHP. 
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" Nicotine " 
mg / cig 

" Tar " 
n , g / cig 

< 0.05 

< 0.5 

< 0.05 

< 0.5 

< 0.05 

< 0.5 

0.10 ± 0.01 

0.6 ± 0.1 

0.12 ± 0.01 

0.9 ± 0.1 

0.12 ± 0.01 

0.9 ± 0.1 

0.12 ± 0.01 

L.O ± 0.1 

0.12 ± 0.01 

0.9 ± 0.1 

0.13 ± 0.01 

0.8 ± 0.1 

0.13 ± 0.01 

1.0 ± 0.1 

0.13 ± 0.01 

1.0 ± 0.1 

0.13 ± 0.0 < 

1.0 ± 0.1 

0 . 14 ± 0.01 

1.0 ± 0.1 

0.16 ± 0.01 

1.1 ± 0.1 

0,19 ± 0.01 

1.6 ± 0.1 

0.19 ± 0.01 

1.5 ± 0.1 

0 . 19 ± 0.01 

1.7 ± 0.1 

0.20 ± 0.01 

1.8 ± 0.1 

0.21 ± 0.01 

1.8 ± 0.1 

0.23 ± 0.01 

1.9 ± 0.1 

0.23 ± 0.01 

2.0 ± 0.1 

0.24 ± 0.01 

2.0 ± 0.1 

0.31 ± 0.01 

3.6 ± 0.1 

0.31 ± 0,01 

3.7 ± 0.1 

0.33 ± 0.01 

4.1 ± 0.2 

0.33 ± 0.01 

4.7 ± 0.1 

0.34 ± 0.01 

4.1 ± 0.1 

0.35 ± 0.01 

4.2 ± 0.2 

0.35 ± 0.01 

4.2 ± 0.1 

0.36 ± 0.01 

4.4 ± 0.1 

0.36 ± 0.01 

3.5 ± 0.1 

0.36 ± 0.01 

4.5 ± 0.2 

0.38 ± 0.01 

3.7 ± 0.2 

0.38 ± 0.01 

5.0 ± 0.2 

0.39 ± 0.02 

5.0 ± 0.2 

0.39 ± 0.01 

4.7 ± 0.1 

0.40 ± 0.01 

4.8 ± 0.1 

0.40 ± 0.01 

4.2 ± 0.1 

0.41 ± 0.01 

4.0 ± 0,1 

0.41 ± 0.01 

4.8 ± 0.1 

0.41 ± 0.01 

5.2 ± 0.2 

0.41 ± 0.01 

4.2 ± 0.1 

0.41 ± 0.01 

4.1 ± 0.1 

0.42 ± 0.01 

4.2 ± 0.1 

0.42 ± 0.02 

5.1 ± 0.1 
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CO 

ing/cig 

<0.5 
<0.5 
<0.5 
1.2 ± 0.1 
2.7 ± 0.1 
1.3 ± 0.1 

2.7 ± 0.1 
1.9 ±0.1 
1.3 ± 0.1 
1.3 ± 0.1 
1.6 ± 0.1 

1.7 ± 0.1 

1.9 ± 0.1 
1.6 ± 0.1 
2.1 ± 0.1 
2.2 ± 0.1 

4.2 ± 0.1 

4.3 ± 0.2 

3.1 ±0.1 
3.0 ± O.I 

3.4 ± 0.1 
3.0 ±0.1 

5.6 ± 0.2 

5.8 ± 0.2 

7.5 ± 0.3 

7.2 ± 0.2 

7.7 ± 0.2 
6.4 ± 0.2 

7.9 ± 0.2 

7.9 ± 0.2 

4.3 ± 0.2 

7.7 ± 0.2 

4.4 ± 0.2 

7.1 ± 0.2 

4.6 ± 0.1 

6.1 ± 0.1 
6.1 ± 0.2 
5.0 ± 0.1 

4.8 ± 0.1 
6.0 ± 0.1 
7.0 ± 0.2 

4.7 ± 0.1 

4.6 ± 0.1 

6.7 ± 0.2 

4.5 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand_ 

GPC-Approved Ultra Lights 100's 100FSP. 

Cambridge Ultra Low Tar 100's 100FSP. 

GPC-Approved Ultra Lights LOO's Menthol 100FMSP. 

Vantage Ultra Lights KFSP. 

Merit Ultra Lights KFSP.. 

Merit Ultra Lights Menthol KFMSP. 

Salem Ultra Lights IOO's 100FMSP. 

Salem Ultra Lights KFMSP. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP. 

Basic Ultra Lights 100’s I00FSP. 

Camel Ultra Lights KFSP. 

Bristol Ultra Lights IOO's 100FSP. 

Merit Ultra Lights KFHP. 

Winston Ultra Lights KFHP. 

Kent III Ultra Lights 100s IOOFSP. 

Basic Ultra Lights KFSP.;. 

GPC-Approved Ultra Lights Menthol KFMSP. 

Marlboro Ultra Lights 100FHP. 

Vantage Ultra Lights KFHP..... 

Sterling Slim Lights IOO's 100FHP... 

Camel Ultra Lights KFHP. 

Cartier Vendonie Ultra Lights 100FHP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights IOO’s Menthol 100FMHP. 

Marlboro Ultra Lights KFHP... 

Vantage Ultra Lights 100s 100FHP. 

Sterling Slim Lights IOO’s Menthol 100FMHP. 

Capri Super Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP. 

Prime Ultra Lights IOO's IOOFSP. 

Kent III Ultra Lights 100s 100FHP. 

Carlton 120's 120FSP... 

Misty Ultra Lights Slims Menthol IOOFMHP. 

Virginia Slims Ultra Lights 100FHP. 

Virginia Slims Ultra Lights Menthol IOOFMHP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's 100FHP. 

Viceroy Ultra Lights 100's IOOFSP. 

Carlton 120's Menthol 120FMSP. 

Camel Ultra Lights IOO's 100FHP. 

Winston Ultra Lights KFSP. 

Triumph 100s Menthol 100FMSP... 

Capri Super Slims Ultra Lights 100FHP. 

Summit Ultra Lights KFSP. 

Virginia Slims Supersliins Menthol IOOFMHP. 

Century 25's Lights KFSP. 

Virginia Slims Superslims 100FHP. 

Misty Ultra Lights Slims 100FHP. 
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Nicotine" 

mg/cig 

"Tar" 

mg/cig 

0.43 ± 0.01 

5.2 ± 0.2 

0.43 ± 0.01 

5.1 ± 0.1 

0.44 ± 0.01 

4.7 ± 0.1 

0.44 ± 0.01 

4.5 ± 0.1 

0.44 ± 0.01 

4.4 ± 0.1 

0,44 db 0.01 

4.4 ± 0.1 

0.44 ± 0.01 

4.7 ± 0.1 

0.44 ± 0.01 

4.6 ± 0.2 

0.45 ± 0.01 

4.5 ± 0.1 

0.45 ± 0.01 

5.4 ± 0.2 

0.45 ± 0.01 

4.6 ± 0.2 

0.45 ± 0,01 

5.2 ± 0.1 

0.46 ± 0.01 

4.7 ± 0.1 

0.46 ± 0.01 

5.0 ± 0.2 

0.46 ± 0.01 

4.7 ± 0.2 

0.46 ± 0.01 

5.7 ± 0.1 

0.46 ± 0.01 

5.3 ± 0.1 

0.46 ± 0.01 

5.1 ± 0.1 

0.46 ± 0.01 

5.0 ± 0.2 

0.47 ± 0.01 

6.1 ± 0.2 

0.47 ± 0.01 

5.1 ± 0.1 

0.47 ± 0.02 

4.0 ± 0.1 

0.47 ± 0.01 

5,0 ± 0.2 

0.47 ± 0.01 

5.5 ± 0.1 

0.47 ± 0.01 

4.8 ± 0.1 

0.48 ± 0.01 

6.3 ± 0.1 

0.48 ± 0.01 

5.2 ± 0.2 

0.48 ± 0.02 

5.4 ± 0.1 

0.48 ± 0.01 

4.9 ± 0.1 

0.48 ± 0.01 

4.7 ± 0.1 

0.49 ± 0.02 

4.9 ± 0.2 

0.49 ± 0.01 

5.2 ± 0.1 

0.49 ± 0.02 

5.4 ± 0.2 

0.49 ± 0.01 

5.3 ± 0.2 

0.49 ± 0.02 

5.1 ± 0.2 

0.50 ± 0.01 

4.8 ± 0.1 

0.50 ± 0.01 

5.3 ± 0.2 

0.50 ± 0.01 

5.4 ± 0.1 

0.51 ± 0.01 

5.0 ± 0.1 

0.51 ± 0.01 

5.5 ± 0.2 

0.51 ± 0.02 

5.4 ± 0.2 

0.51 ± 0.01 

5.4 ± 0.2 

0.51 ± 0.01 

7.5 ± 0.2 

0.51 ± 0.02 

5.3 ± 0.2 

0.51 ± 0.01 

5.4 ± 0.2 
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CO 

mg/cig 

6.6 ± 0.2 
7.7 ± 0.2 

5.6 ± 0.2 

6.6 ± 0.2 

5.7 ± 0.2 
5.4 ± 0.1 
8.1 ± 0.2 

6.7 ± 0.2 

7.2 ± 0.2 
8.0 ± 0.2 
7.0 ± 0.2 

7.6 ± 0.2 

5.8 ± 0.1 

7.7 ± 0.3 

6.3 ± 0.2 
8.0 ± 0.2 

6.4 ± 0.2 

7.6 ± 0.1 

7.8 ± 0.2 

8.5 ± 0.3 
8.0 ± 0.2 

3.2 ± 0.1 

6.2 ± 0.2 

7.4 ± 0.2 

6.7 ± 0.2 

8.9 ± 0.3 

4.4 ± 0.2 

7.3 ± 0.2 

6.6 ± 0.2 

3.7 ± 0.1 

4.9 ± 0.3 

5.6 ± 0.2 

5.9 ± 0.2 

6.5 ± 0.2 

5.5 ± 0.2 

3.7 ±0.1 

7.5 ± 0.3 

8.4 ± 0.2 

6.4 ± 0.1 

4.6 ± 0.2 

6.8 i 0.3 

4.7 ± 0.2 
11.8 ± 0.2 

4.7 ± 0.2 
5.3 ± 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand _ 

Merit Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Merit Ultra Lights 100's 100FSP. 

Tareyton Lights KFSP... 

Covington Lights 100‘s I00FSP...*. 

Merit Ultra Lights 100's 100FHP. 

Montclair Ultra Lights 100's 100FSP. 

True 100s Menthol iOOFMSP. 

Private Stock Ultra Lights KFSP. 

True 100s 100FHP. 

Montclair Ultra Lights KFSP. 

Doral Lights Menthol KFMSP.. 

Wins'on Ultra Lights LOO's 100FHP....... 

Doral Lights KFHP. 

Covington Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

Tme 100s 100FSP. 

Jasmine Slims Lights 100's 100FBP. 

Prime Ultra Lights KFSP. 

Doral Lights KFSP...,. 

Best Value Lights Menthol KFMSP. 

Monarch Lights KFSP. 

Merit Menthol KFMSP. 

Monarch Lights Menthol KFMSP. 

Covington Lights KFSP... 

Gauloises Blondes Lights KFHP. 

Monarch Lights KFHP. 

Pyramid Lights KFSP. 

Best Value Lights KFSP. 

Merit Filter KFSP. 

Magna Lites KFSP. 

Monarch Lights Menthol KFMHP. 

Century 25's Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

Merit Filter KFHP. 

Covington Filters KFSP. 

Eve Lights Slim 100’s 100FHP. 

Tareyton Long Lights 100FSP. 

Magna Lites KFHP. 

GPC-Approved Lights KFSP. 

Best Value Lights 100's 100FSP. 

Raleigh Extra Lights KFSP. 

Kool Lights KFMSP. 

GPC-Approved Lights KFHP. 

L & M Long Lights 100FSP. 

Raleigh Extra Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

Pyramid Lights 100's 100FSP. 

Century 25's Lights 100's 100FSP. 
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"Nicotine" "Tar" CO 


mg/cig 

0.52 ± 0.01 
0.52 ± 0.01 
0.52 ± 0.02 
0.53 ± 0.01 
0.53 ± 0.01 
0.54 ± 0.01 
0.54 ± 0.02 
0.55 ± 0.01 
0.55 ± 0.01 
0.55 ± 0.01 
0.56 ± 0.01 
0.56 ± 0.02 
0.56 ± 0.01 
0.57 ± 0.01 
0.57 ± 0,02 
0.58 ± 0.02 
0.58 ± 0.01 
0.59 ± 0.01 
0.59 ± 0.02 
0.59 ± 0.01 
0.60 ± 0.01 
0.60 ± 0.01 
0.60 ± 0.01 
0.60 ± 0.01 
0.61 dfc 0.01 
0,61 ± 0,02 
0.61 ± 0.01 
0.61 ± 0.01 
0.61 ± 0.01 
0.61 ± 0.01 
0.61 ± 0,01 
0 . G 2 ± 0.01 
0.62 ± 0.01 
0.62 ± 0.02 
0.63 ± 0.02 
0.63 ± 0.01 
0.63 ± 0,01 
0.63 ± 0.02 
0.64 ± 0.01 
0.64 ± 0.01 
0.64 ± 0.02 
0.64 ± 0.03 
0.64 ± 0.02 
0.64 ± 0.02 
0.64 ± 0.01 


mg/cig 

5.4 ± 0.1 

5.3 ± 0.1 
5.8 ± 0.2 
8.6 ± 0.1 

5.4 ± 0.1 
5.8 ± 0.2 

5.8 ± 0.2 

5.9 ± 0.1 
5.9 ± 0.2 
5.9 ± 0.1 
8.2 ± 0.2 
6.0 ± 0.2 
8.2 ± 0.2 

9.4 ± 0.2 

6.0 ± 0.2 

7.7 ± 0.2 
6.3 ± 0.1 
8.6 ± 0.2 

8.8 ± 0.2 

9.2 ± 0.1 
7.0 ± 0.2 

9.1 ± 0.1 
9.6 ± 0.1 

7.1 ± 0.1 

9.8 ± 0.2 

9.9 ± 0.3 

9.3 ± 0.2 

7.2 ± 0.2 

9.4 ± 0.2 

9.6 ± 0.1 

8.7 ± 0.2 

7.4 ± 0.2 
12.8 ± 0.2 

7.5 ± 0.2 

7.2 ± 0.3 

9.9 ± 0.2 

9.3 ± 0.1 

8.9 ± 0.2 

9.5 ± 0.2 
7.2 ± 0.2 
9.5 ± 0.2 
7.2 ± 0.2 

7.7 ± 0.2 
10.1 ± 0.2 

8.7 ± 0.1 


mg/cig 

6.8 ± 0.1 

7.3 ± 0.2 

5.9 ± 0.3 
15.2 ± 0.2 

6.5 ± 0.1 

7.6 ± 0.2 
6.2 ± 0.3 

7.5 ±0.2 

6.4 ± 0.2 
7.1 ± 0.2 

12.1 ± 0.4 

8.7 ± 0.3 

12.1 ± 0.3 

16.2 ± 0.3 

6.6 ± 0.2 

7.9 ± 0.2 

7.5 ± 0.2 

12.5 ± 0.2 

11.7 ± 0.3 

12.2 ± 0.3 

8.7 ± 0.3 

11.8 ± 0.2 

13.9 ± 0.3 

8.8 ± 0.2 

12.6 ± 0.2 

14.1 ± 0.3 

12.1 ± 0.2 
8.8 ± 0.2 

12.2 ± 0.2 
12.8 ± 0.2 

11.9 ± 0.3 
9.0 ± 0.2 

16.3 ± 0.3 
6.9 ± 0.3 

7.8 ± 0.3 
12.6 ± 0.2 
11.1 ± 0.2 
11.5 ± 0.2 

11.4 ± 0.2 
7.5 ± 0.2 

11.3 ± 0.3 
7.5 ± 0.5 
8.0 ± 0.2 

16.4 ± 0.5 

11.8 ± 0.2 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand __ 

Best Value Lights IGO's Menthol 100FMSP. 

Pyramid Lights 100’s Menthol 100FMSP. 

Kent Golden Lights KFSP. 

Harley Davidson Lights KFSP. 

GPC-Approved Lights 100's 100FHP. 

Sterling Lights 100’s 100FSP. 

Monarch Lights 100's 100FSP. 

Old Gold Lights KFHP. 

Sterling Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Kent Golden Lights KFHP. 

Newport Lights KFMHP. 

Salem Preferred Lights 100's 100FMSP. 

Doral Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Misty Lights Slims Menthol 100FMHP. 

D unhill Lights Menthol KFMHP. 

Kent Golden Lights Menthol KFMSP. 

Parliament Lights KFSP. 

Bristol Lights KFSP. 

GPC-Approved Lights 100's 100FSP. 

Vantage 100s Menthol 100FMSP. 

Covington Filter 100's 100FSP. 

Parliament Lights KFHP. 

Monarch Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Newport Lights KFMSP. 

GPC-Approved Lights Menthol KFMSP. 

Misty Lights Slims 100FHP. 

GPC-Approved Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Century 25's KFSP. 

Dunhill Lights KFHP. 

Basic Lights KFSP. 

Cambridge Lights Menthol KFMSP. 

Bristol Lights Menthol KFMSP. 

Virginia Slims Lights 100FHP. 

Doral Lights 100's IQOFSP. 

Raleigh Extra Lights 100's 100FSP. 

Players Lights 25's Menthol KFMSP. 

Virginia Slims Lights Menthol 100FMHP. 

Harley Davidson Lights 100s 100FSP. 

Players Lights 25's KFSP. 

Basic Lights Menthol KFMSP,....... 

Cambridge Lights KFSP. 

Alpine Lights KFMSP. 

Old Gold Lights KFSP... 

Salem Lights 100's 100FMSP. 

Dave's Lights KFHP. 
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'Nicotine 1 

mg/cig 


"Tar'' 

mg/cig 


CO 

mg/cig 


11,4 ± 0.2 
16.0 ± 0.5 


0.65 ± 0.02 
0.65 ± 0.02 
0.65 ± 0.01 
0.65 ± 0.01 
0.65 ± 0.02 
0.66 ± 0.02 
0.66 ± 0.01 
0.66 ± 0.0L 
0.67 ± 0.02 
0.67 ± 0.01 
0.67 ± 0.01 
0.67 ± 0.02 
0.67 ± 0.02 
0.68 ± 0.02 
0.68 ± 0.01 
0.68 ± 0.01 
0.68 ± 0.01 
0.68 ± 0.02 
0.68 ± 0.01 
0.68 ± 0.02 
0.68 ± 0.01 
0.69 ± 0.01 
0.69 ± 0.02 
0.69 ± 0.01 
0.69 ± 0.02 
0.69 ± 0.02 
0.69 ± 0.02 
0.69 ± 0.02 
0,70 ± 0.02 
0.70 ± 0.01 
0.71 ± 0.02 
0.71 ± 0.01 
0.71 ± 0.01 
0.71 ± 0.01 
0.71 ± 0.01 
0.71 ± 0.02 
0.71 ± 0.02 
0.71 ± 0.02 
0.71 ± 0.02 
0.72 ± 0.01 
0.72 ± 0.01 
0.72 ± 0.01 
0.72 ± 0.01 
0.72 ± 0.02 
0.72 ± 0.01 


9.2 ± 0.3 
10.0 ± 0.2 
7.6 ± 0.1 

8.5 ± 0.1 

9.5 ± 0.2 

9.2 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 

7.6 ± 0.1 

9.4 ± 0.2 

7.7 ± 0.2 

8.2 ± 0.1 

7.5 ± 0.2 

9.7 ± 0.4 

7.3 ± 0.2 
8.2 ± 0.2 

7.9 ± 0.2 
8.1 ± 0.2 

9.6 ± 0.2 

9.8 ± 0.2 
8.1 ± 0.2 

14.0 ± 0.2 

8.5 ± 0.2 

9.4 ± 0.2 

8.3 ± 0.1 
9.0 ±0.2 
8.0 ± 0.2 
8.2 ± 0.2 

13.1 ± 0.3 

8.2 ± 0.3 

10.2 ± 0.2 
10.2 ± 0.2 

9.8 ± 0.2 
8.2 ± 0.2 

10.2 ± 0.2 
10.1 ± 0.2 
10.1 ± 0.2 

8.4 ± 0.2 
9.3 ± 0.2 

10.0 ± 0.2 

10.5 ± 0.2 
10.3 ± 0.2 

9.1 ± 0.2 

8.1 ± 0.2 

8.0 ± 0.2 

10.6 ± 0.2 


9.9 ± 0.2 

9.2 ± 0.2 

12.2 ± 0.3 
11.9 ± 0.2 

11.4 ± 0.2 
10.1 ± 0.2 
11.9± 0.3 

9.8 ± 0.2 

10.7 ± 0.2 
8.6 ± 0.2 

14.1± 0.4 

7.3 ± 0.2 
7.7 ± 0.2 

10.1 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 
12,0 ± 0.3 

12.5 ± 0.2 

10.6 ± 0.3 
22.0 ± 0.4 

9.6 ± 0.2 

11.6 ± 0.3 
11.0 ± 0.2 

9.0 ± 0.2 

7.9 ± 0.2 

8.3 ± 0.2 

15.5 ± 0.2 

8.1 ± 0,3 

12.8 ± 0.2 

12.3 ± 0.2 
11 . 8 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 

14.5 ± 0.3 
13.0 ± 0.3 

12.3 ± 0.3 
8.9 ± 0.2 

11.1 ± 0.2 

12.1 ± 0.3 
13.0 ± 0.2 
12.8 ± 0.2 

9.5 ± 0.2 

10.6 ± 0.3 
10.5 ± 0.3 

13.3 ± 0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand __ 

Bristol Lights 100’s Menthol 100FMSP. 

Pyramid Full Flavor KFSP. 

Pyramid Full Flavor Menthol KJFMSP. 

Cambridge Lights 100's 100FSP. 

Kool Lights 100's 100FMSP. 

Alpine Lights 100's 100FMSP. 

Private Stock Lights 100's 100FSP. 

Capri Super Slims Lights Menthol IOOFMHP. 
Private Stock Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Vantage 100s 100FSP. 

L & M Super Kings 100FSP. 

More Lights 100s Menthol IOOFMHP.... 

Private Stock Lights KFSP. 

Doral Lights 100's 100FHP. 

Prime Lights KFHP. 

Cambridge Lights 100's Menthol 100FMSP.... 

Basic Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Alpine Lights KFMHP. 

Cartier Vendome Lights Menthol IOOFMHP., 
Players Lights 25's 100's Menthol 100FMSP.. 

Basic Lights 100's 100FSP. 

Prime Lights KFSP. 

Players Lights 25's 100's 100FSP. 

Merit 100's Menthol 100FMSP. 

Bucks Lights KFSP. 

Summit Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Best Value Full Flavor 100's 100FSP. 

Private Stock Lights KFHP. 

Merit 100's 100FSP. 

Monarch 100's 100FSP. 

Summit Lights KFHP. 

Vantage Menthol KFMSP. 

Harley Davidson Lights KFHP. 

Covington Filters Menthol KFMSP. 

Marlboro Lights Menthol KFMHP. 

Prime Lights 100's Menthol 100FMSP. 

More Lights 100s 100FHP. 

Salem Lights KFMSP. 

Lark Lights KFSP. 

Marlboro Lights 100's Menthol IOOFMHP..... 

Summit Lights KFSP.. 

Winston Lights 100's 100FHP. 

Vantage KFSP. 

Prime Lights 100's 100FSP. 

Bristol Lights 100's 100FSP. 
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"Nicotine" "Tar" CO 

mg/cig mg/cig mg/cig 


0.72 ± 0.02 9.7 ± 

0.72 ±0.02 14.3 ± 
0.73 ± 0.02 14.4 ± 

0.73 ± 0.02 10.2 ± 
0.73 ± 0.02 8.2 ± 

0.73 ± 0.01 9.0 ± 

0.73 ± 0.02 10.0 ± 
0.73 ± 0.02 8.9 ± 

0.73 ± 0.02 9.0 ± 

0.74 ±0.01 8.3 ± 

0.74 ±0.02 10.5 ± 
0.74 ± 0.02 8.3 ± 

0.74 ±0.01 9.6 ± 

0.74 ±0.02 11.0 ± 
0.74 ±0.02 9.6 ± 

0.74 ±0.01 10.2 ± 
0.74 ±0,01 10.5 ± 

0.74 ± 0.02 9.5 ± 

0.75 ± 0.02 7.3 ± 

0.75 ±0.02 10.0 ± 
0.75 ±0.01 10.2 ± 

0.75 ±0.01 9.7 ± 

0.75 ±0.02 10.3 ± 

0.75 ± 0.01 8.9 ± 

0.75 ± 0.02 10.2 ± 
0.75 ±0.01 9.0 ± 

0,75* 0.02 12.8 ± 
0.75 ±0.01 9.6 ± 

0.75 ± 0.01 9.2 ± 

0.75 ±0.02 12.7 ± 
0.75 ±0.01 9.6 ± 

0.75 ± 0.02 8.8 ± 

0.76 ±0.01 9.9 ± 

0.76 ±0.02 14.8 ± 

0.76 ± 0.02 9.6 ± 

0.76 ± 0.03 8.8 ± 

0.76 ± 0.02 8.7 ± 

0.76 ± 0.02 9.4 ± 

0.76 ±0.02 10.5 ± 
0.76 ±0.01 9.1 ± 

0.76 ±0.01 9.7 ± 

0.77 ±0.01 8.6 ± 

0.77 ±0.01 9.0 ± 

0.77 ±0.03 10.2 ± 

0.77 ± 0.02 10.2 ± 


0.2 12.9 ±0.2 
0.3 18.6 ± 0.5 
0.3 18.9 ±0.5 
0.2 13.9 ±0.3 
0.2 9.1 ±0.2 
0.2 10.6 ± 0.3 
0.2 12.4 ±0.3 
0.2 5.9 ±0.1 
0.3 9.6 ± 0.4 
0.1 8.8 ±0.2 
0.3 14.3 ±0.7 
0.2 8.6 ± 0/> 
0.2 10.6 ± 0.3 
0.2 13.8 ±0.2 
0.2 10.9 ±0.3 
0.2 13.1 ±0.2 
0.1 14.0 ±0.2 
0.2 9.8 ± 0.2 
0.2 8.1 ±0.1 
0.3 13.1 ±0.2 
0.2 13.6 ±0.2 
0.2 10.9 ±0.2 
0.3 13.7 ±0.3 
0.2 10.4 ±0.2 
0.2 11.7 ±0.2 
0.2 9.5 ±0.2 
0.2 16.8 ±0.3 
0.2 11.0 ±0.2 
0.2 11.2 ±0.3 
0.3 16.7 ± 0.4 
0.1 11.5 ±0.2 
0.3 9.4 ±0.3 
0.2 9.8 ±0.2 
0.3 17.2 ± 0.3 
0.2 10.0 ±0.2 
0.4 9.4 ± 0.5 
0.2 8.8 ±0.2 
0.2 12.5 ±0.3 
0.2 10.3 ± 0.2 
0.2 11.0 ±0.2 
0.1 10.8 ±0.2 
0.1 10.2 ±0.2 
0.1 9.2 ±0.2 
0.3 12.3 ± 0.2 
0.2 13.2 ±0.2 


58 


PM3001014135 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 

















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand _ 

Monarch Menthol KFMSP. 

Salem Slim Lights 100's 100FMHP. 

Capri Super Slims Lights 100FHP. 

Magna KFSP. 

Eve Lights Slim 120's 120FHP. 

Sterling 100's 100FSP. 

Private Slock Lights Menthol KFMSP. 

Viceroy Lights KFHP. 

Marlboro Lights KFHP. 

Best Value Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Dora! Full Flavor 100's 100PSP... 

Doral Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Summit Lights 100's 100FSP. 

Camel Special Lights KFHP. 

Monarch Full Flavor KFHP. 

Metro Slims Lights 100's Menthol 100FMHP. 

Eve Lights Slim 120's Menthol 120FMHP. 

Newport Slim Lights 100s 100FMHP. 

Winston Select Lights Slims 100FHP. 

Belair KFMSP. 

Marlboro Lights KFSP. 

Dunhill Int. Superior Mild 100FHP(blue pack). 

Best Value Full Flavor KFSP. 

Magna KFHP. 

Sterling 100's Menthol 100FMSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 

Prime Lights Menthol KFMSP. 

Style Slims Lights 100's Menthol 100FMHP. 

Monarch Full Flavor KFSP. 

Pyramid Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Monarch Menthol KFMHP. 

Camel Lights 99 100FHP. 

Century 25‘s 100's 100FSP... 

Politix Lights KFHP.... 

Doral Full Flavor Menthol KFMSP. 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

Monarch 100's Menthol 100FMSP. 

Winston Select Lights KFHP. 

North Star Lights KFHP. 

Doral Full Flavor KFSP. 

B & H Multifilter KFSP. 

Cartier Vendome Lights 100FHP. 

Newport Lights IOO's 100FMHP. 

Doral Full Flavor 100’s 100FHP. 

Best Value Full Flavor Menthol KFMSP..... 
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"Nicotine" "Tar" CO 

nig/cig mg/rig mg/cig 


0.77 ±0.01 13.8 ± 
0.77 ± 0.02 8.7 ± 

0.77 ±0.01 8.9 ± 

0.78 ±0.01 13.7 ± 

0.78 ± 0.02 10.5 ± 
0.78 ±0.01 12.9 ± 

0.78 ±0.02 10.1 ± 
0.78 ± 0.02 9.9 ± 

0.79 ±0.01 10.1 ± 

0.79 ±0.01 12.9 ± 
0.79 ±0.02 12.2 ± 
0.79 ±0.01 12.3 ± 
0.79 ± 0.02 10.7 ± 
0.79 ± 0.02 9.7 ± 

0.79 ± 0.01 14.3 ± 
0.79 ± 0.02 9.1 ± 

0.79 ± 0.03 10.5 ± 
0.79 ±0.01 9.7 ± 

0.79 ±0.01 8.8 ± 

0.80 ±0.01 9.4 ± 

0.80 ±0.01 10.1 ± 
0.80 ± 0.02 8.4 ± 

0.80 ±0.01 13.9 ± 
0.80 ±0.01 14.6 ± 
0.80 ±0.02 13.2 ± 
0.80 ±0.01 9.2 ± 

0.80 ±0.01 10.3 ± 
0.80 ± 0.02 9.7 ± 

0.81 ±0.01 14.3 ± 
0.81 ±0.02 15.5 ± 
0.81 ±0.01 14.5 ± 

0.81 ± 0.02 9.3 ± 

0.81 ±0.02 13.6 ± 
0.81 ±0.01 9.8 ± 

0.81 ±0.02 13.7 ± 
0.81 ±0.01 9.2 ± 

0.81 ± 0.02 13.4 ± 
0.81 ± 0.01 9.7 ± 

0.81 ± 0.02 9.7 ± 

0.82 ± 0.01 13.5 ± 

0.82 ±0.01 10.1 ± 
0.82 ± 0.02 8.7 ± 

0,82 ± 0,02 9.6 ± 

0.82 ±0.02 12.7 ± 
0.82 ±0.01 14.2 ± 


0.3 16.1 ±0.3 
0.2 8.9 ± 0.2 
0.2 5.8 ±0.1 
0.2 16.0 ±0.3 
0.3 10.9 ±0.3 
0.2 17.3 ± 0.3 
0.2 11.3 ±0.2 
0.1 10.6 ±0.2 
0.1 11.3 ±0.2 
0.2 16.8 ±0.2 
0.2 16.6 ± 0.4 
0.2 16.5 ± 0.3 
0.1 13.0 ±0.2 
0.2 11.1 ±0.2 
0.3 16.1 ± 0.3 
0.2 9.2 ± 0.2 
0.4 10.7 ± 0.4 
0.1 10.6 ±0.2 
0.2 9.3 ± 0.3 
0.2 8.9 ±0.2 
0.2 11.3 ±0.2 
0.2 8.7 ± 0.2 
0.2 16.3 ±0.4 
0.3 16.2 ±0.3 
0.2 17.3 ± 0.3 
0.2 10.8 ±0.2 
0.1 11.4 ±0.1 
0.2 10.5 ± 0.3 
0.2 16.1 ±0.2 
0.2 22.1 ±0.4 
0.2 16.1 ±0.2 
0.2 11.2 ±0.2 
0.3 16.4 ± 0.3 
0.1 11.1 ±0.2 
0.3 16.0 ± 0.3 
0.2 10.6 ± 0.2 
0.2 17.2 ±0.2 
0.2 10.8 ±0.2 
0.1 10.4 ±0.1 
0.2 16.1 ±0.3 
0.2 9.9 ±0.2 
0.2 9.7 ±0.2 
0.2 11.4 ±0.3 
0.2 16.3 ± 0.3 
0.3 15.8 ±0.3 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand _ 

Marlboro Lights 25's KFSP. 

Benson & Hedges Lights 100's Menthol 100FMHP. 

Pyramid Full Flavor 100’s 100FSP. 

Marlboro Lights 100's 100FSP. 

Doral Full Flavor KFHP. 

Kent Slim Lights IOO's 100FHP. 

Viceroy Lights KFSP.. 

Kent Golden Lights 100s Menthol 100FMSP. 

Newport Lights 100's 100FMSP. 

Winston Lights IOO's 1O0FSP. 

Style Slims Lights 100's 100FHP. 

Belair 100's 100FMSP. 

Bee Lights KFHP. 

GPOApproved Full Flavor 100's 100FHP..... 

Lark Lights 100's 100FSP—. 

Players Menthol KFMHP. 

Benson & Hedges Lights 100's 100FSP. 

More Lights 120s 120FSP... 

Benson & Hedges Lights 100's Menthol 100FMSP 

Camel Lights IOO's 100FSP. 

Summit Lights Menthol KFMSP. 

Marlboro Lights IOO's 100FHP. 

Metro Slims Lights IOO's 100FHP... 

Kent KFHP. 

Benson & Hedges Lights 100's 100FHP. 

L & M KFSP. 

Winston Lights KFSP... 

Montclair Lights KFSP..... 

Marlboro Medium KFHP. 

More Lights 120s Menthol 120FMSP. 

L & M KFHP. 

Players KFHP. 

Winston Select Lights KFSP.. 

GPC-Approved Full Flavor KFHP. 

Camel Special Lights IOO's IOOFHP. 

Kent KFSP. 

Winston Lights KFHP. 

Marlboro Medium KFSP. 

Harley Davidson Full Flavor KFHP. 

Silva Thins Filters IOOFHP. 

Summit Full Flavor 100's 100FSP. 

Camel Lights KFHP. 

Camel Special Lights KFSP. 

Private Stock Full Flavor KFSP. 

Montclair Lights Menthol KFMSP. 


Nicotine " 

mg/cig 

"Tar" 

mg/cig 

0 . 82 * 0.01 

10 . 5 * 0.2 

0 . 82 * 0.02 

9.9 * 0.2 

0 . 82 * 0.01 

15 . 5 * 0.2 

0 . 82 * 0.01 

10 . 0 * 0.2 

0.82 * 0.01 

13.6 * 0.2 

0.82 * 0.02 

9.3 * 0.2 

0 . 82 * 0.02 

10.4 * 0.3 

0 . 82 * 0.02 

9.3 * 0.2 

0 . 82 * 0,02 

9.6 * 0.2 

0.82 * 0.02 

10 . 2 * 0.2 

0 . 82 * 0.01 

9 . 7 * 0.2 

0.82 * 0.02 

9.1 * 0.2 

0.83 * 0.02 

10 . 0 * 0.2 

0.83 * 0.01 

13 . 6 * 0.3 

0.83 * 0.02 

11 . 4 * 0.3 

0.83 * 0.02 

10.6 * 0.2 

0.83 * 0.01 

10 , 3 * 0.1 

0.83 * 0.02 

9 . 6 * 0.2 

0.83 * 0.02 

10 . 3 * 0.2 

0.83 * 0.01 

10.1 * 0.2 

0.83 * 0.02 

10 . 7 * 0.3 

0.83 * 0.01 

10.3 * 0.2 

0.84 * 0.02 

9.0 * 0.2 

0 . 84 * 0.02 

11 . 3 * 0.2 

0 . 84 * 0.01 

10,3 * 0.1 

0.84 * 0.02 

14 . 4 * 0.4 

0.85 * 0.01 

10 . 5 * 0.2 

0 , 85 * 0.01 

10 . 8 * 0.1 

0 . 85 * 0.01 

11 . 3 * 0.2 

0.85 * 0.02 

9.3 * 0.3 

0.86 * 0.02 

14.5 * 0.6 

0.86 * 0.02 

11 . 2 * 0.2 

0.86 * 0.02 

10 . 7 * 0.2 

0 . 87 * 0.02 

14 . 8 * 0.3 

0.87 ± 0.02 

10.1 * 0.2 

0 . 87 * 0.01 

12.1 * 0.2 

0.87 * 0.01 

10,9 * 0.2 

0.88 * 0.02 

11 . 8 * 0.3 

0 . 8 S * 0.01 

13.1 * 0.2 

0.88 * 0.02 

11 . 0 * 0.2 

0.88 * 0.02 

14.3 * 0.2 

0.88 ± 0.01 

11.0 * 0.2 

0.89 * 0.02 

11.1 * 0.3 

0.89 * 0.02 

15.4 * 0.3 

0 . 89 * 0.02 

11 . 2 * 0.2 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 


CO 

mg/cig 

11.7 ± 0.2 
10.3 * 0.2 
22.2 * 0.6 

12.2 ± 0.3 

15.3 * 0.3 
10.2 ± 0.2 

10.7 * 0.2 
10.7 ± 0.3 
1 U * 0.3 
13 . 4 * 0.3 

10.7 * 0.2 

9.3 ± 0.2 

11.3 ± 0.2 

15.8 ± 0.3 

12.2 ± 0.4 

10.3 * 0.2 
12 . 2 * 0.2 
16.0 ± 0.4 
12.0 * 0.3 

13.6 ± 0.4 

11.4 ± 0.3 
12.0 ± 0.3 

9.4 ± 0.1 

11.9 * 0.2 
10 . 8 * 0.2 
16.0 ± 0.7 
12.0 * 0.2 
11.2 ± 0.2 

11.5 ± 0.2 

15.7 * 0.4 

15.9 * 1.0 

11.3 * 0.2 

12.9 ± 0.3 

14.8 ± 0.2 
11 . 3 * 0.3 
12 . 8 * 0.2 
11 . 9 * 0.3 
12 . 6 * 0.3 

14.4 ± 0.2 

10.5 * 0.3 
16.0 * 0.2 
12.1 * 0.2 
13 . 5 * 0.3 
15 . 4 * 0.2 
11.1 * 0.2 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand 

Kool Milds IOO's 100FMSP.. . 

Prime Full Flavor 100's 100FSP. 

Raleigh Extra 100's 100FSP. 

Gilanes Blondes Lights KFHP. 

GPC-Approved Full Flavor KFSP. 

Summit Full Flavor KFSP. 

Camel Wides Lights KFHP. 

Raleigh Extra KFSP. 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

Kool Milds KFMSP. 

Camel Lights KFSP....,. 

Montclair Lights KFHP. 

Newport Stripes Lights 100s Menthol 100FMHP. 

Raleigh Lights KFSP. 

Carolina Gold Lights KFSP. 

Hogshead Wide Lights KFHP... 

Style Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Jumbo Wides Lights KFHP. 

Style Lights 100's 100FHP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FSP. 

Malibu Lights 100's Menthol 100FMSP. 

American Lights KFSP..... 

Capri Super Slims Lights 120's Menthol 120FMHP... 

Special IO's Lights KFHP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Style Lights 100's Menthol 100FMHP. 

Lark Filters KFSP. 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

Raleigh KFSP. 

Montclair Lights IOO's Menthol 100FMSP. 

Style Lights IOO's 100FSP. 

Pall Mall Lights IOO's 100FSP. 

Private Stock Full Flavor IOO's 100FSP. 

Salem Lights 100's Custom Case 100FMHP. 

Harley Davidson Full Flavor KFSP. 

Montclair Lights IOO's I00FSP.. 

Gitanes Blondes Milds KFHP. 

Prime Full Flavor Menthol KFMSP... 

Cambridge Full Flavor KFSP. 

American Lights 100's 100FSP. 

Tareyton KFSP. 

St. Moritz Menthol 100FMSP. 

More White Lights 120s I20FSP. 

Newport Stripes Lights 100s 100FHP. 

GPC-Approved Full Flavor Menthol KFMSP. 
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Nicotine" 

mg/cig 

"Tar" 

mg/cig 

0.89 ± 0.02 

10.4 ± 0.3 

0.89 ± 0.01 

14.8 ± 0.2 

0.89 ± 0.02 

14.4 ± 0.2 

0.89 ± 0.01 

9.9 ± 0.1 

0.89 ± 0.02 

15.6 ± 0.3 

0.90 ± 0.01 

15.5 ± 0.2 

0.90 ± 0.02 

11.1 ± 0.3 

0.90 ± 0.02 

15.2 ± 0.3 

0.90 ± 0.01 

10.7 ± 0.2 

0.90 ± 0.02 

10.7 ± 0.3 

0.90 ± 0.02 

11.2 ± 0.2 

0.90 ± 0.01 

11.5 ± 0.2 

0.91 ± 0.02 

11.5 ± 0.2 

0.91 ± 0.01 

11.3 ± 0.3 

0.91 ± 0.02 

11.1 ± 0.2 

0.91 ± 0.01 

10.9 ± 0.2 

0.92 ± 0.01 

11.7 ± 0.2 

0.92 ± 0.02 

11.0 ± 0.3 

0.92 ± 0.01 

11.4 ± 0.1 

0.92 ± 0.02 

15.1 ± 0.2 

0.92 ± 0.02 

11.0 ± 0.1 

0.92 ± 0.01 

11.5 ± 0.1 

0.92 ± 0.02 

11.7 ± 0.2 

0.92 ± 0.02 

11.5 ± 0.2 

0.93 ± 0.02 

13,3 ± 0.2 

0.93 ± 0.02 

11.6 ± 0.2 

0.93 ± 0.03 

13.6 ± 0.4 

0.93 ± 0.01 

11.9 ± 0.2 

0.93 ± 0.02 

15.7 ± 0.3 

0.94 ± 0.03 

11.2 ± 0.2 

0.94 ± 0,02 

11.6 ± 0.2 

0.94 ± 0.02 

11.5 ± 0.2 

0.94 ± 0.02 

14.9 ± 0.2 

0.94 ± 0.02 

11.2 ± 0.2 

0.94 ± 0.01 

13.7 ± 0.2 

0.94 ± 0.02 

11.6 ± 0.2 

0.95 ± 0.02 

10.8 ± 0.2 

0.95 ± 0.02 

13.1 ± 0.2 

0.95 ± 0.02 

15.5 ± 0.3 

0.95 ± 0.02 

11.7 ± 0.2 

0.95 ± 0.02 

13.8 ± 0.3 

0.95 ± 0.02 

13.7 ± 0.2 

0.95 ± 0.02 

11.5 ± 0.3 

0.95 ± 0.02 

11.7 ± 0.2 

0.96 ± 0.01 

14.9 ± 0.3 


01 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 


CO 

mg/cig 

11.1 ± 0.2 
17.2 ± 0.1 

16.1 ± 0.3 

10.9 ± 0.2 

15.5 ± 0.3 

15.2 ± 0.2 

12.2 ± 0.3 

15.1 ± 0.3 

10.1 ± 0.2 

10.3 ± 0.3 

12.5 ± 0.3 

11.9 ± 0.3 

14.1 ± 0.3 

11.2 ± 0.3 

13.4 ± 0.3 

11.4 ± 0.2 

14.3 ± 0.2 

11.7 ± 0.3 

14.1 ± 0.4 

16.7 ± 0.3 

11.3 ±0.2 

11.8 ± 0.2 

7.2 ± 0.1 
11.9 ± 0.2 

13.8 ± 0.2 

14.2 ± 0.2 

14.3 ± 0.3 
15.0 ± 0.3 

14.8 ± 0.4 

11.4 ± 0.2 

14.2 ±0.3 
12.0 ± 0.2 

16.3 ± 0.4 

11.4 ± 0.2 
15.0 ± 0.2 

12.5 ± 0.2 

10.6 ± 0.2 
12.2 ± 0.2 

16.1 ± 0.4 
12.7 ± 0.3 

14.2 ± 0.3 
13.0 ± 0.2 
15.4 ± 0.3 

14.3 ± 0.3 

13.4 ± 0.2 


PM3001014138 
















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand _ 

KentlOOs100FSP. 

Bucks Filter KFSP. 

Viceroy Lights 100's 100FSP. 

Gauloises Blondes KFHP. 

Marlboro Medium 100's 100FHP. 

Prime Full Flavor KFSP. 

Tareyton 100's 100FSP. 

Basic Filters KFSP. 

Satin Menthol I00FMSP. 

Marlboro Medium 100's 100FSP....... 

Parliament Lights 100's 100FSP... 

Players 100's Menthol 100FMHP... 

Basic Menthol KFMSP. 

Bristol Full Flavor lOO's 100FSP. 

Private Stock Full Flavor KFHP. 

Satin 100FSP. 

Special 10's Milds lOO's Menthol 100FMHP. 

Prime Full Flavor KFHP. 

Cambridge Full Flavor 100's 100FSP. 

Players 100's 100FHP. 

Dave's Filter KFHP. 

Kool Milds KFMHP. 

Special 10's Lights lOO's 100FHP. 

Private Stock Full Flavor Menthol KFMSP. 

Basic Filter 100's 100FSP. 

Summit Full Flavor Menthol KFMSP. 

Kent 100s Menthol 100FMSP. 

Bristol Full Flavor KFSP. 

Raleigh Lights 100's 100FSP. 

Basic 100's Menthol 100FMSP. 

Misty Lights Slims 120's I20FHP. 

Doral KNFSP. 

Raleigh 100’s 100FSP. 

More White Lights 120s Menthol 120FMSP. 

Old Gold Filters KFHP. 

Misty Lights Slims 120's Menthol 120FMHP. 

Harley Davidson Full Flavor 100's 100FSP. 

Prime Full Flavor 100's Menthol IOOFMSP. 

Monarch KNFSP. 

Alpine KFMHP. 

Lark Filters LOO's 100FSP. 

Alpine KFMSP. 

Benson & Hedges KFHP. 

Capri Super Slims Lights 120's 120FHP. 

Private Stock Full Flavor 100's Menthol IOOFMSP. 


Nicotine” 

mg/cig 

"Tar” 

mg/cig 

0.96 ± 0.02 

13.0 ± 0.2 

0.96 ± 0.02 

13.6 ± 0.2 

0.96 ± 0.01 

11.7 ± 0.2 

0.96 ± 0.01 

14.4 ± 0.2 

0.96 ± 0.01 

12.5 ± 0.2 

0.96 ± 0.02 

15.3 ± 0.2 

0.97 ± 0.02 

13.5 ± 0.2 

0.97 ± 0.02 

15.7 ± 0.3 

0.97 ± 0.02 

11.8 ± 0.2 

0,97 ± 0.01 

12.2 ± 0.1 

0.98 ± 0.02 

11.7 ± 0.2 

0.98 ± 0.02 

12.8 ± 0.3 

0,98 ± 0.02 

15.6 ± 0.2 

0.98 ± 0.02 

15.1 ±0.3 

0.98 ± 0.01 

14.3 ± 0.2 

0.98 ± 0.02 

11.7 ± 0.2 

0.98 ± 0.01 

12.3 ± 0.2 

0.98 ± 0.02 

14.1 ± 0.2 

0.98 ± 0.02 

15.3 ± 0.3 

0.99 ±0.02 

13.0 ± 0.3 

0.99 ± 0.02 

15.6 ± 0.3 

0.99 ± 0.02 

11.9 ± 0.2 

0.99 ± 0.02 

12.0 ± 0.2 

0.99 ± 0.02 

13.7 ± 0.2 

1.00 ± 0.01 

15.6 ± 0.2 

1.00 ± 0.02 

14.0 ± 0.2 

1.01 ± 0.02 

13.4 ± 0.2 

1.01 ± 0.03 

15.7 ± 0.3 

1.01 ± 0.01 

12.3 ± 0.2 

1.01 ± 0.02 

15.3 ± 0.2 

1.01 ± 0.02 

11.8 ± 0.2 

1.01 ± 0.02 

19.2 ± 0.3 

1.02 ± 0.02 

15.9 ± 0.3 

1.03 ± 0.02 

11.8± 0.2 

1.03 ± 0.02 

14.1 ± 0.3 

1.03 ± 0.02 

12.0 ± 0.3 

1.04 ± 0.02 

14.6 ± 0.2 

1.04 ± 0.01 

14.5 ± 0.2 

1.05 ± 0.03 

19,8 ± 0.4 

1.05 ± 0.02 

16.0 ± 0.3 

1.05 ± 0.01 

14.3 ± 0.2 

1.05 ± 0.02 

15.7 ± 0.2 

1.05 ± 0.02 

14.7 ± 0.3 

1.06 ± 0.02 

13.3 ± 0.2 

1.07 ± 0.02 

14.5 ± 0.2 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 


CO 

mg/cig 

13.4 ± 0.2 

12.4 ± 0.2 
12.0 ± 0.2 

14.6 ± 0.3 

12.7 ± 0.2 

14.8 ± 0.3 

15.8 ± 0.2 
16.1± 0.2 

14.5 ± 0.3 

12.6 ± 0.2 

12.8 ± 0.2 
12.8 ± 0.2 
15.4 ±0.2 

16.9 ± 0.4 

13.9 ± 0.2 

13.8 ± 0.2 

13.3 ± 0.3 
13.7 ± 0.3 

17.6 ± 0.3 

13.1 ± 0.3 

15.6 ± 0.3 

10.7 ± 0.2 
12.6 ± 0.2 
12.6 ± 0.2 

17.6 ± 0.3 
13.0± 0.2 

13.4 ± 0.3 

15.6 ± 0.3 

12.3 ± 0.2 

17.4 ± 0.3 
11.0 ± 0.3 

16.3 ± 0.3 

15.1 ± 0.3 

15.7 ± 0.3 
15.8± 0,4 

10.7 ± 0.3 
15.0 ± 0.2 

14.4 ± 0,3 

16.9 ± 0.3 

15.2 ± 0.2 

15.4 ± 0.3 

14.8 ± 0.3 
13.0 ± 0.3 

9.1 ± 0.2 

14.2 ± 0.3 


PM3001014139 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand _ 

Chesterfield Filter Lights KFSP. 

More 120s 120FSP. 

Picayune RNFSP. 

Summit Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Misty Full Flavor Slims 100FHP. 

Marlboro KFHP.,. 

Saratoga 120's 120FHP. 

Newport KFMHP. 

Virginia Slims 100FSP... 

Misty Full Flavor Slims Menthol 100FMHP. 

Chesterfield RNFSP... 

Saratoga 120's Menthol 120FMHP... 

Marlboro Menthol KFMSP. 

Riviera KFMSP. 

Pall Mall Gold 100's 100FSP. 

Old Gold Filter 100’s 100FSP. 

Old Gold Filters KFSP. 

Virginia Slims Lights 120's Menthol 120FMHP. 

Marlboro Menthol KFMHP. 

Virginia Slims Lights 120's 120FHP.. 

Richland 20's Menthol KFMSP. 

Montclair Full Flavor KFHP. 

Best Value KNFSP. 

Viceroy KFHP. 

Virginia Slims Menthol 100FMSP. 

Marlboro KFSP. 

Summit Full Flavor KFHP. 

Viceroy KFSP. 

More 120s Menthol 120FMSP. 

Philip Morris International Menthol 100FMHP. 

Winston KFHP. 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

Marlboro 25's KFSP. 

Winston KFSP. 

Montclair Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Alpine 100‘s 100FMSP. 

Camel Filters KFHP..... 

Prime KNFSP. 

Benson & Hedges 100's Menthol 100FMSP. 

Camel Filters 99 100FHP. 

Salem Preferred 100's 100FMSP. 

Salem KFMSP. 

Benson & Hedges 100's 100FHP. 

Richland 20‘s KFSP. 

GPC-Approved KNFSP. 


Nicotine" 

mg/cig 

"Tar" 

mg/cig 

1.07 ± 0.02 

11.4 ± 0.2 

1.07 ± 0.03 

13.2 ± 0.4 

1.07 ± 0.02 

17.2 ± 0.3 

1.07 ± 0.01 

14.7 ± 0.1 

1.08 ± 0.02 

14.4 ± 0.3 

1.08 ± 0.02 

15.6 ± 0.3 

1.08 ± 0.02 

14.1 ± 0.2 

1.08 ± 0.02 

15.6 ± 0.3 

1.08 ± 0.02 

14.4 ± 0.3 

1.08 ± 0.02 

14.2 ± 0.2 

1.08 ± 0.02 

19.2 ± 0.4 

1.09 ± 0.02 

14.0 ± 0.3 

1.09 ± 0.02 

15.6 ± 0.2 

1.09 ± 0.02 

15.1 ± 0.3 

1.09 ± 0.02 

14.3 ± 0.2 

1.09 ± 0.02 

14.3 ± 0.2 

1.10 ± 0.01 

15.0 ± 0.2 

1.10 ± 0.02 

14.4 ± 0.2 

1.10 ± 0.02 

16.0 ± 0.3 

1.10 ± 0.02 

14.4 ± 0.3 

1.10 ±0.01 

15.5 ± 0.2 

1.10 ± 0.02 

15.6 ± 0.3 

1.10 ± 0.02 

20.8 ± 0.3 

1.10 ± 0.02 

14.6 ± 0.2 

1.11 ± 0.02 

14.8 ± 0.3 

1.11 ± 0.02 

15.8 ± 0.4 

1.12 ± 0.02 

15.3 ± 0.4 

1.12 ± 0.02 

14.6 ± 0.2 

1.12 ± 0.03 

13.1 ± 0.3 

1.12 ± 0.02 

14.7 ± 0.3 

1.13 ± 0.03 

16.5 ± 0.3 

1.13 ± 0.02 

15.3 ± 0.3 

1.13 ± 0.02 

15.7 ± 0.2 

1.13 ± 0.02 

15.9 ± 0.2 

1.13 ± 0.01 

15.3 ± 0.2 

1.13 ± 0.01 

15.6 ± 0.2 

1.13 ± 0.02 

16.8 ± 0.3 

1.13 ± 0.02 

20.8 ± 0.3 

1.14 ± 0.02 

15.3 ± 0.3 

1.14 ± 0.01 

16.0 ± 0.2 

1.14 ± 0.02 

14.5 ± 0.2 

1.15 ± 0.02 

16.7 ± 0.2 

1.15 ± 0.02 

15.3 ± 0.2 

1.15 ± 0.02 

15.4 ± 0.2 

1.15 ± 0.02 

21.1 ± 0.4 
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CO 

mg/cig 

9.3 ± 0.2 

19.7 ± 0.6 

13.5 ± 0.4 

14.8 ± 0,2 

13.2 ± 0.2 

13.9 ± 0.3 

14.3 ± 0.3 

15.7 ± 0.3 

12.5 ± 0.3 

12.8 ± 0.2 

13.5 ± 0.4 

13.9 ± 0.3 

14.1 ± 0.2 

13.3 ± 0.3 

14.4 ±0.2 

18.1 ±0.3 

16.4 ± 0.3 
14.3 ± 0.3 

14.3 ± 0.3 

14.4 ± 0.3 

13.7 ± 0.3 
14.0 ± 0.2 

16.9 ± 0.3 

12.8 ± 0.3 
12.8 ± 0.3 

14.6 ± 0.2 

13.6 ± 0.5 

12.8 ± 0.3 

18.9 ± 0.4 

13.9 ± 0.2 

16.3 ± 0.3 

13.3 ± 0.3 

14.6 ± 0.2 

15.4 ± 0.2 

14.7 ± 0.4 

14.3 ± 0.3 

16.9 ± 0.3 

13.7 ± 0.3 

14.6 ± 0.2 

17.8 ± 0.3 

15.8 ± 0.2 

17.7 ± 0.3 

14.7 ± 0.3 

13.4 ± 0.2 

13.7 ± 0.3 


PM3001014140 

















































Tobacco institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand _ 

Camel Filters KFSP. 

Special 10's Full Flavor KFHP. 

Benson &. Hedges 100's Menthol 100FMHP. 

Private Stock KNFSP. 

Marlboro 100's (gold package) 100FSP. 

Marlboro 100's (gold package) 100FHP. 

Marlboro 100’s (red package) 100FHP. 

Camel Wides KFHP. 

Marlboro 100's (red package) 100FSP. 

Benson & Hedges 100’s 100FSP. 

North Star KFHP. 

Politix K^HP. 

Newport 10's KFMSP. 

Philip Morris International I0OFHP. 

Winston Select KFSP...,,,.,..,,,,. 

Kool 100's 100FMHP. 

Pall Mall Red Filters 100’s 100FSP. 

Raleigh KNFSP. 

Riviera 100’s 100FMSP. 

Kool Filter Kings KFMSP. 

Winston Select KFHP.. 

Raleigh Extra KNFSP. 

Kool Filters Menthol KFMHP. 

Winston 100’s 100FSP. 

Richland 20’s 100's 100FSP. 

Hogshead Wide Full Flavor KFHP. 

Newport KFMSP. 

Viceroy 100’s 100FSP. 

Carolina Gold KFSP. 

Montclair Full Flavor KFSP. 

American Full Flavor KFSP. 

American Full Flavor 100’s 100FSP.. 

Bee KFHP. 

Newport 25s KFMSP. 

Camel Filters 100’s 100FSP. 

Jumbo Wides KFHP. 

Dunhill International 100FHP(red pack). 

Montclair Full Flavor 100’s 100FSP. 

Richland 20's 100’s Menthol 100FMSP. 

Max 120s Menthol 120FMSP... 

Salem 100’s 100FMSP. 

Carolina Gold Menthol KFMSP. 

Dunhill Menthol 100FMHP(green pack). 

Winston Select 100’s 100FSP. 

Max 120s 120FSP. 


Nicotine " 

mg/cig 

" Tar " 

mg/cig 

1.16 ± 0.02 

17,0 ± 0.3 

1.16 ± 0.02 

15.4 ± 0.2 

1.16 ± 0.03 

15.6 ± 0.3 

1.16 ± 0.02 

21.5 ± 0.3 

1.16 ± 0.02 

15.4 ± 0.2 

1.16 ± 0.02 

15.4 ± 0.2 

1.17 ± 0.02 

15.7 ± 0.3 

1.17 ± 0.02 

16.6 ± 0.2 

1.17 ± 0.02 

15.5 ± 0.3 

1.17 ± 0.02 

15.7 ± 0.3 

1.17 ± 0.02 

15.9 ± 0.3 

1.18 ± 0.02 

16.1 ± 0.2 

1.18 ± 0.02 

16.7 ± 0.3 

1.18 ± 0.02 

15.5 ± 0.2 

1.18 ± 0.02 

15.8 ± 0.3 

1.18 ± 0.02 

15.5 ± 0.2 

1.18 ± 0.02 

15.9 ± 0.3 

1.18 ± 0.02 

21.3 ± 0.3 

1.19 ± 0.02 

16.2 ± 0.3 

1.19 ± 0.02 

16.4 ± 0.2 

1.19 ± 0.02 

15.9 ± 0.3 

1.19 ± 0.02 

21.8 ± 0.3 

1.19 ± 0.03 

16.3 ± 0.4 

1.20 ± 0.02 

16.3 ± 0.2 

1.20 ± 0.02 

15.9 ± 0.2 

1.20 ± 0.02 

16.7 ± 0.2 

1.20 ± 0.03 

16.9 ± 0.3 

1.20 ± 0.02 

16.1 ± 0.2 

1.20 ± 0.02 

15.8 ± 0.2 

1.20 ± 0.02 

16.5 ± 0.3 

1.21 ± 0.02 

16.5 ± 0.3 

1.21 ± 0.02 

16.3 ± 0.3 

1.21 ± 0.02 

15.6 ± 0.2 

1.21 ± 0.02 

16.8 ± 0.3 

1.21 ± 0.02 

16.4 ± 0.3 

1.22 ± 0.02 

16.8 ± 0.3 

1.25 ± 0.03 

13.3 ± 0.3 

1.25 ± 0.02 

16.7 ± 0.2 

1.25 ± 0.02 

16.1 ± 0.2 

1.26 ± 0.02 

16.1 ± 0.3 

1.26 ± 0.02 

16.4 ± 0.2 

1.26 ± 0.02 

17.2 ± 0.2 

1.27 ± 0.03 

15.0 ± 0.3 

1.27 ± 0.02 

15.7 ± 0.2 

1.27 ± 0.02 

16.0 ± 0.3 
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CO 

mg/cig 

18.8 ± 0.4 

12.8 ± 0.2 
14.8 ± 0.3 
14.2 ± 0.3 
14 5 ± 0.2 

14.8 ± 0.3 

14.5 ± 0.3 

18.6 * 0.3 

14.9 ± 0.3 
14.8 ± 0.3 

16.4 ± 0.3 

16.7 ± 0.4 

17.5 ± 0.3 

14.2 ± 0.3 

15.4 ± 0.3 

14.4 ± 0.2 

14.7 ± 0.3 

13.8 ± 0.3 
16.0 ± 0.3 

14.7 ± 0.3 

16.6 ± 0.3 

14.4 ± 0.3 

14.5 ± 0.3 

17.5 ± 0.2 

15.1 ± 0.2 

18.3 ± 0.3 

17.1 ± 0.3 

15.4 ± 0.2 

14.7 ± 0.2 

14.4 ± 0,3 

14.8 ± 0.2 

15.4 ± 0,2 

14.1 ± 0.2 

16.7 ± 0.2 

18.2 ± 0.3 

18.7 ± 0.3 

12.4 ± 0.3 

15.7 ± 0.3 

14.4 ± 0.2 

16.6 ± 0.3 
18.0 ± 0.3 
16.6 ± 0.2 

17.6 ± 0.3 

15.4 ± 0.2 

16.6 ± 0.4 


PM3001014141 
















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted "Nicotine" Results 


Brand _ 

Winston Select 100's 100FHP. 

Craven A KFHP. 

Special 10's Full Flavor 100's 100FHP. 

Pyramid KNFSP... 

Chesterfield KNFSP. 

Kool Super Longs 100's 100FMSP. 

Kool Non-Filler RNFMSP. 

Newport 10's LOO's IOOFMSP. 

Newport 100's 100FMHP... 

Newport 100's IOOFMSP. 

Newport 25s 100's IOOFMSP. 

Tall 120s 120FSP. 

Commander RNFSP. 

Pall Mall KNFSP. 

Summit KNFSP. 

Tall 120s Menthol 120FMSP. 

Craven A Filter Standard Size RFHP.. 

Herbert Tareyton KNFSP. 

Lucky Strike RNFSP. 

Players RNFHP. 

Bristol KNFSP. 

Old Gold Straights KNFSP. 

Commander KNFSP. 

Camel RNFSP. 

Basic KNFSP. 

English Ovals KNFHP. 


Nicotine " 

mg/cig 

" Tar " 

mg/cig 

CO 

mg/cig 

1.27 ± 0.02 

15.5 ± 0.2 

15,1 ± 0.3 

1.27 ± 0.02 

13.2 ± 0.2 

12.6 ± 0.2 

1.29 ± 0.02 

17.0 ± 0.2 

15.8 ± 0.3 

1.30 ± 0.03 

23.8 ± 0.5 

17.5 ± 0.4 

1.31 ± 0.03 

24.0 ± 0.5 

17.6 ± 0.5 

1.31 ± 0.03 

16.7 ± 0.2 

15.4 ± 0.3 

1.33 ± 0.04 

19.4 ± 0.5 

11.8 ± 0.4 

1.34 ± 0.02 

18.2 ± 0.2 

18.4 ± 0.2 

1.34 ± 0.02 

18.3 ± 0.3 

18.6 ± 0.3 

1.35 ± 0.02 

18.5 ± 0.2 

18.7 ± 0.3 

1.39 ± 0.02 

18.6 ± 0.2 

IS . 7 ± 0.2 

1.40 ± 0.02 

18.6 ± 0.2 

19.1 ± 0.4 

1.43 ± 0.03 

22.6 ± 0.5 

12.8 ± 0.3 

1.45 ± 0.03 

23.7 ± 0.3 

16.0 ± 0.2 

1.45 ± 0.02 

23.2 ± 0.4 

15.9 ± 0.3 

1.46 ± 0.03 

18.1 ± 0.4 

16.7 ± 0.3 

1.54 ± 0.03 

19.5 ± 0.3 

15.4 ± 0.2 

1.54 ± 0.03 

24.8 ± 0.5 

17.2 ± 0.4 

1.57 ± 0.03 

25.4 ± 0.3 

17.0 ± 0.3 

1.65 ± 0.04 

23.7 ± 0.4 

13.7 ± 0.3 

1.67 ± 0.02 

26.3 ± 0.4 

15.0 ± 0.3 

1.67 ± 0.04 

25.3 ± 0.4 

17.5 ± 0.4 

1.70 ± 0.02 

26.6 ± 0.4 

15.2 ± 0.3 

1.73 ± 0.04 

24.0 ± 0.5 

16.4 ± 0.4 

1.78 ± 0.03 

27.4 ± 0.3 

15.3 ± 0.3 

1.98 ± 0.03 

24.9 ± 0.3 

14.7 ± 0.2 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand __ 

Carlton Ultra KFHP. 

Now KFHP. 

Now 100s 100FBP. 

Carlton KFSP. 

Carlton 100's Menthol 100FMHP. 

Bristol Lowest KFSP........ 

Carlton 100's 100FHP. 

Cambridge Lowest KFSP. 

Carlton Menthol KFMSP. 

Carlton 83 KFHP. 

Now KFSP. 

Now Menthol KFMSP... 

Carlton 100's 100FSP. 

Carlton 100's Menthol 100FMSP. 

Merit Ultima KFHP. 

Merit Ultima KFSP. 

Bristol Lowest 100's 100FSP. 

Cambridge Lowest 100’s 100FSP. 

Now 100s Menthol 100FMSP. 

Cartier Vendome Ultra Lights 100FHP. 

Now 100s100FSP. 

Carlton 120's 120FSP. 

Carlton 120's Menthol 120FMSP.. 

Merit Ultima 100's 100FHP. 

Merit Ultima 100‘s 100FSP. 

Kent III Ultra Lights KFSP. 

Capri Super Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP. 

Triumph KFSP. 

Eve Ultra Lights Slim 120's Menthol 120FMHP. 

True Menthol KFMSP. 

Eve Ultra Lights Slim 120's 120FHP. 

Capri Super Slims Ultra Lights 1O0FHP. 

Virginia Slims Superslims 100FHP. 

Virginia Slims Superslims Menthol 100FMHP. 

True KFSP. 

Triumph Menthol KFMSP. 

Misty Ultra Lights Slims Menthol 100FMHP. 

True KFHP. 

Misty Ultra Lights Slims 10OFHP. 

Merit Ultra Lights Menthol KFMSP......... 

Viceroy Ultra Lights 100's 100FSP. 

Virginia Slims Ultra Lights I00FHP. 

Best Value Ultra Light KFSP. 

GPC-Approved Ultra Lights IOO's Menthol 100FMSP. 
Merit Ultra Lights KFSP. 
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CO 

"Tar" 

"Nicotine" 

mg/clg 

mg/cig 

mg/cig 

<0.5 

<0.5 

<0.05 

<0.5 

<0.5 

<0.05 

<0.5 

<0.5 

<0.05 

1.2 ± 0.1 

0.6* 0.1 

0.10* 0.01 

1.3 ± 0.1 

0.9* 0.1 

0.12* 0.01 

1.3 ± 0.1 

0.8* 0.1 

0.13 * 0.01 

1.3 ± 0.1 

1.0* 0.1 

0,13* 0.01 

1.6 * 0.1 

1.1*0.1 

0.16* 0.01 

1.6 ± 0.1 

1.0* 0.1 

0.13* 0.01 

1.7 ± 0.1 

1.0* 0.1 

0.13* 0.01 

1.9* 0.1 

1.0* 0.1 

0.14* 0.01 

1.9 ± 0.1 

0.9* 0.1 

0.12* 0.01 

2.1 *0.1 

1.6* 0.1 

0.19*0.01 

2.2* 0.1 

1.5 ±0.1 

0.19* 0.01 

2.7* 0.1 

0.9* 0.1 

0.12* 0.01 

2.7 * 0.1 

1.0* 0.1 

0.12* 0.01 

3.0 * 0.1 

1.9* 0.1 

0.23 * 0.01 

3.0 ± 0.1 

2.0* 0.1 

0.24* 0.01 

3.1* 0.1 

1.8* 0.1 

0.21*0.01 

3.2* 0.1 

4.0* 0.1 

0.47 * 0.02 

3.4* 0.1 

2.0* 0.1 

0.23 * 0.01 

3.7* 0.1 

4.7* 0.1 

0.48* 0.01 

3.7 * 0.1 

4.8* 0.1 

0.50 * 0.01 

4.2 * 0.1 

1.7* 0.1 

0.19* 0.01 

4.3 * 0.2 

1.8* 0.1 

0.20* 0.01 

4.3* 0.2 

3.5* 0,1 

0.36* 0.01 

4.4* 0.2 

5.2* 0.2 

0.48* 0.01 

4.4* 0.2 

3.7 * 0.2 

0.38* 0.01 

4.5 * 0.2 

5.1* 0.1 

0.42 * 0.02 

4.6* 0.1 

4.1* 0.1 

0.41 * 0.01 

4.6* 0.1 

5.0* 0.2 

0.39 * 0.02 

4.6 * 0.2 

5.5* 0.2 

0.51 * 0.01 

4.7* 0.2 

5.3 * 0.2 

0.51* 0.02 

4.7 * 0.2 

5.4 * 0.2 

0.51 * 0.01 

4.7* 0.1 

4.2* 0.1 

0.41 * 0.01 

4.8* 0.1 

4.0* 0.1 

0.41 * 0.01 

4.9* 0.3 

4.9 * 0.2 

0.49 * 0.02 

5.0* 0.1 

4.2* 0.1 

0.40* 0.01 

5.3 * 0.2 

5.4* 0.2 

0.51* 0.01 

5.4* 0.1 

4,4* 0,1 

0.44* 0.01 

5.5* 0.2 

5.1 ± 0.2 

0.49 * 0.02 

5.6 * 0.2 

5.2* 0.1 

0.49* 0.01 

5.6 * 0,2 

3.6* 0.1 

0.31 * 0.01 

5.6 * 0.2 

4.7* 0.1 

0.44* 0.01 

5.7* 0.2 

4.4* 0.1 

0.44* 0.01 


PM3001014143 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 
















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand _ 

Monarch Ultra Lights KFSP. 

Merit Ultra Lights KFHP. 

Capri Super Slims Lights 100FHP. 

Virginia Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP. 

Tarcyton Lights KFSP... 

Capri Super Slims Lights Menthol 100FMHP... 

Summit Ultra Lights 100's 100FSP...... 

Raleigh Extra Ultra Lights lOO’s 100FSP..... 

Private Stock Ultra Lights LOO's 100FSP. 

True 100s Menthol 100FMSP.*. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's Menthol 100FMHP 

Kent III Ultra Lights 100s 100FSP. 

Doral Ultra Lights KFSP. 

True 100s 100FHP. 

GPC-Approved Ultra Lights Menthol KFMSP. 

Triumph 100s Menthol 100FMSP. 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's 100FHP. 

Merit Ultra Lights 100's 100FHP. 

Kent III Ultra Lights 100s 100FHP. 

GPC-Approved Ultra Lights 100's 100FSP... 

True 100s 100FSP. 

Vantage Ultra Lights KFSP. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FHP... 

Winston Ultra Lights 100's 100FSP. 

Salem Ultra Lights KFMSP. 

Summit Ultra Lights KFSP. 

Merit Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Eve Lights Slim 100's 100FHP. 

GPC-Approved Ultra Lights KFSP... 

Camel Ultra Lights KFSP. 

Montclair Ultra Lights KFSP. 

Pyramid Ultra Lights 100's 100FSP. 

Covington Ultra Lights 100's 100FSP. 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP..... 

Capri Super Slims Lights 120's Menthol 120FMHP. 

Merit Ultra Lights 100's 100FSP. 

Misty Lights Slims Menthol 100FMHP....... 

Prime Ultra Lights 100's 100FSP. 

Marlboro Ultra Lights KFHP... 

Private Stock Ultra Lights KFSP. 

Prime Ultra Lights KFSP... 

Camel Ultra Lights 100's 100FHP. 

Sterling Ultra Lights 100's 100FSP. 

L & M Long Lights 100FSP. 

Kool Lights KFMSP. 
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CO "Tar" 

mg/cig mg/cig 


5.8 ± 0.2 

3.7 ± 0.1 

5.8 ± 0.1 

4.7 ± 0.1 

5.8 ± 0.1 

8.9 ± 0.2 

5.9 ± 0.2 

5.4 ± 0.2 

5.9 ± 0.3 

5.8 ± 0.2 

5.9 ± 0.1 

8.9 ± 0.2 

6.0 ± 0.1 

4.8 ± 0.1 

6.1 ± 0.2 

4.8 ± 0.1 

6.1 ± 0.1 

4.7 ± 0.1 

6.2 ± 0.3 

5.8 ± 0.2 

6.2 ± 0.2 

5.0 ± 0.2 

6.3 ± 0.2 

4.7 ± 0.2 

6.4 ± 0.2 

4.2 ± 0.2 

6.4 ± 0.2 

5.9 ± 0.2 

6.4 ± 0.2 

5.3 ± 0.1 

6.4 ± 0.1 

5.0 ± 0.1 

6.5 ± 0.2 

5.3 ± 0.2 

6.5 ± 0.1 

5.4 ± 0.1 

6.6 ± 0.2 

4.9 ± 0.1 

6.6 ± 0.2 

5.2 ± 0.2 

6.6 ± 0.2 

6.0 ± 0.2 

6.6 ± 0.2 

4.5 ± 0.1 

6.7 dr 0.2 

4.8 ± 0.1 

6.7 db 0.2 

4.2 ± 0.1 

6.7 ± 0.2 

4.6 ± 0.2 

6.8 ± 0.3 

5.4 ± 0.2 

6.8 ± 0.1 

5.4 ± 0.1 

6.9 ± 0.3 

7.5 ± 0.2 

7.0 ± 0.2 

5.2 ± 0.2 

7.0 ± 0.2 

4.6 ± 0.2 

7.1 ± 0.2 

5.9 ± 0.1 

7.1 ± 0.2 

5.0 ± 0.2 

7.2 ± 0.2 

4.7 ± 0.1 

7.2 ± 0.2 

4.5 ± 0.1 

7.2 ± 0.1 

11.7 ± 0.2 

7.3 ± 0.2 

5.3 ± 0.1 

7.3 ± 0.2 

7.3 ± 0.2 

7.3 ± 0.2 

5.4 ± 0.1 

7.4 ± 0.2 

5.5 ± 0.1 

7.5 ± 0.2 

5.9 ± 0.1 

7.5 ± 0.2 

6.3 ± 0.1 

7.5 ± 0.3 

5.3 ± 0.2 

7.5 ± 0.3 

4.1 ± 0.2 

7.5 ± 0.5 

7.2 ± 0.2 

7.5 ± 0.2 

7.2 ± 0.2 


67 


"Nicotine" 

mg/cig 

0.31 ± 0.01 
0.46 ± 0.01 
0.77 ± 0.01 
0.49 ± 0.02 
0.52 ± 0.02 
0.73 ± 0.02 
0.41 ± 0.01 
0.40 ± 0.01 
0.39 dr 0.01 
0.54 ± 0.02 
0.47 ± 0.0 L 
0.46 ± 0.0 L 
0.35 ± 0.01 
0.55 ± 0.01 
0.46 ± 0.01 
0.51 ± 0.01 
0.49 ± 0.01 
0.53 ± 0.01 
0.48 ± 0.01 
0.43 ± 0.01 
0.57 ± 0.02 
0.44 ± 0.01 

0.47 ± 0.01 

0.42 ± 0.01 
0.44 ± 0.01 
0.51 ± 0.02 
0.52 ± 0.01 
0.62 ± 0.02 
0.41 ± 0.01 
0.45 ± 0.01 
0.55 ± 0.01 
0.38 ± 0.01 
0.33 ± 0.01 
0.45 ± 0.01 
0.92 ± 0.02 
0.52 ± 0.01 
0.68 ± 0.02 
0.48 ± 0.02 
0.47 ± 0.01 
0.55 ± 0.01 
0.58 ± 0.01 
0,50 ± 0.01 
0.33 ± 0.01 
0.64 ± 0.03 
0.64 ± 0.01 


PM3001014144 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 

















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand _ 

Marlboro Ultra Lights 100FHP... 

Bristol Ultra Lights 100's 100FSP. 

Montclair Ultra Lights 100's 100FSP. 

Dunhill Lights Menthol KFMHP. 

Monarch Ultra Lights 100's 100FSP. 

Dora! Ultra Lights 100's 100FSP. 

Cambridge Ultra Low Tar 100's 100FSP. 

Winston Ultra Lights KFHP... 

Tareyton Long Lights 100FSP. 

Vantage Ultra Lights KFHP. 

Jasmine Slims Lights 100’s 100FHP.. 

Best Vahr Ultra Light 100’s 100FSP. 

Sterling Ultra Lights 100’s Menthol 100FMSP... 

Misty Lights Slims 100FHP.. 

Raleigh Extra Lights 100's Menthol 100FMSP... 

Basic Ultra Lights KFSP. 

Camel Ultra Lights KFHP. 

Basic Ultra Lights 100’s 100FSP. 

Dunhill Lights KFHP. 

Cartier Vendome Lights Menthol 100FMHP. 

Salem Ultra Lights 100's 100FMSP. 

GPC-Approved Lights 100's Menthol 100FMSP 

Winston Ultra Lights KFSP. 

Sterling Slim Lights 100's 100FHP. 

Salem Preferred Lights 100's 100FMSP. 

More Lights 100s Menthol 100FMHP. 

Dunhill Int. Superior Mild 100FHP(blue pack)... 

Merit Menthol KFMSP. 

Winston Ultra Lights 100's 100FHP. 

Gauloises Blondes Lights KFHP. 

More Lights 100s 100FHP. 

Merit Filter KFSP. 

Vantage 100s 100FSP. 

Parliament Lights KFSP. 

Virginia Slims Lights 100FHP. 

Belair KFMSP. 

Virginia Slims Lights Menthol 100FMHP. 

Salem Slim Lights 100's 100FMHP. 

Sterling Slim Lights 100's Menthol 100FMHP... 

GPC-Approved Lights Menthol KFMSP. 

Merit Filter KFHP. 

Kool Lights 100's 100FMSP. 

Capri Super Slims Lights 120's 120FHP. 

Harley Davidson Lights KFSP. 

Metro Slims Lights 100's Menthol 100FMHP.... 
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CO "Tar" 

mg/cig nig/cig 


7.6 ± 0.1 

5.1 ± 0.1 

7.6 ± 0.2 

5.2 ± 0.1 

7.6 ± 0.2 

5.8 ± 0.2 

7.7 ± 0.2 

8.2 ± 0.2 

7.7 ± 0.2 

4.1 ± 0.1 

7.7 ± 0.2 ■ 

4.5 ± 0.2 

7.7 ± 0.2 

5.1 ± 0.1 

7.7 ± 0.3 

5.0 ± 0.2 

7.8 ± 0.3 

7.2 ± 0.3 

7.8 ± 0.2 

5.0 ± 0.2 

7.9 ± 0.2 

7.7 ± 0.2 

7.9 ± 0.2 

4.2 ± 0.1 

7.9 ± 0.2 

4.4 ± 0.1 

7,9 ± 0.2 

8.0 ± 0.2 

8.0 ± 0.2 

7.7 ± 0.2 

8.0 ± 0.2 

5.7 ± 0.1 

8.0 ± 0.2 

5.1 ± 0,1 

8.0 ± 0.2 

5.4 ± 0.2 

8.1 ± 0.3 

8.2 ± 0.3 

8.1 ± 0.1 

7.3 ± 0.2 

8.1 ± 0.2 

4.7 ± 0.1 

8.3 ± 0.2 

8.2 ± 0.2 

8.4 ± 0.2 

5.4 ± 0.1 

8.5 ± 0.3 

6.1 ± 0.2 

8.6 ± 0.2 

7.5 ± 0.2 

8.6 ± 0.2 

8.3 ± 0.2 

8.7 ± 0.2 

8.4 ± 0.2 

8.7 ± 0.3 

7.0 ± 0.2 

8.7 ± 0.3 

6.0 ± 0.2 

8.8 ± 0.2 

7.1 ± 0.1 

8.8 ± 0.2 

8.7 ± 0.2 

8.8 ± 0.2 

7.2 ± 0.2 

8.8 ± 0.2 

8.3 ± 0.1 

8.9 ± 0.2 

8.1 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 

8.2 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 

9.4 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 

8.4 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 

8.7 ± 0.2 

8.9 ± 0.3 

6.3 ± 0.1 

9.0 ± 0.2 

9.0 ± 0.2 

9.0 ± 0.2 

7.4 ± 0.2 

9.1 ± 0.2 

8.2 ± 0.2 

9.1 ± 0.2 

13.3 ± 0.2 

9.2 ± 0.2 

8.5 ± 0.1 

9.2 ± 0.2 

9.1 ± 0.2 
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"Nicotine" 

mg/cig 

0.46 ± 0.01 
0.45 ± 0.01 
0.54 ± 0.01 
0.68 ± 0.01 
0.34 ± 0.01 
0.36 ± 0.01 
0.43 ± 0.01 
0.46 ± 0.01 
0.63 ± 0.02 
0.46 ± 0.01 
0.58 ± 0.02 
0.35 ± 0.01 
0.36 ± 0.01 
0.69 ± 0.02 
0.64 db 0.02 
0.46 ± 0.01 
0,47 ± 0.01 
0,45 ± 0.01 
0.70 ± 0.02 
0.75 ± 0.02 
0.44 ± 0.01 
0.69 ± 0.02 
0.50 ± 0.01 
0.47 ± 0.01 
0.67 ± 0.02 
0.74 ± 0.02 
0.80 ± 0.02 
0.60 ± 0.01 
0.56 ± 0.02 
0.60 ± 0.01 
0.76 ± 0.02 
0.61 ± 0.01 
0.74 ± 0.01 
0.68 ± 0.01 
0.71 ± 0.01 
0.80 ± 0.01 
0.71 ± 0.02 
0.77 ± 0.02 
0.48 ± 0.01 
0.69 ± 0.02 
0.62 ± 0.01 
0.73 ± 0.02 
1.06 ± 0.02 
0.65 ± 0.01 
0.79 ± 0.02 


PM3001014145 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 



















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand 


CO " Tar " 

mg/cig mg/cig 


Vantage KFSP. 

Belair 100's 100FMSP. 

Chesterfield Filter Lights KFSP. 

Winston Select Lights Slims 100FHP. 

Metro Slims Lights 100's 100FHP. 

Prime Lights IQQ's Menthol IOOFMSP. 

Vantage Menthol KFMSP. 

Summit Lights 100's Mentliol IOOFMSP. 

Alpine Lights KFMSP. 

Parliament Lights KFHP. 

Private Stock Lights 100's Menthol IOOFMSP. 

Cartier Vendome Lights 10GFHP. 

Kent Golden Lights KFHP. 

Harley Davidson Lights KFHP. 

Alpine Lights KFMHP....,. 

Kent Golden Lights KFSP. 

B & H MuLtifflter KFSP. 

Marlboro Lights Menthol KFMHP.. 

Kent Golden Lights Menthol KFMSP. 

Old Gold Lights KFHP. 

Silva Thins Menthol 100FMHP. 

Winston Lights 100's 100FHP... 

Kent Slini Lights 100's 100FHP. 

Benson & Hedges Lights 100's Menthol 100FMHP. 

Players Menthol KFMHP. 

Lark Lights KFSP. 

Kool Milds KFMSP. 

Merit 100's Mentliol IOOFMSP. 

North Star Lights KFHP. 

Silva Thins Filters 100FHP. 

Salem Lights 100's IOOFMSP. 

Style Slims Lights 100's Menthol 100FMHP. 

Alpine Lights 100's IOOFMSP. 

Vantage 100s Mentliol IOOFMSP.a. 

Viceroy Lights KFHP. 

Newport Slim Lights 100s 100FMHP. 

Old Gold Lights KFSP. 

Private Stock Lights KFSP. 

Gitanes Blondes Milds KFHP. 

Kent Golden Lights 100s 100FSP. 

Style Slims Lights 100’s 100FHP. 

Kent Golden Lights 100s Menthol IOOFMSP. 

Kool Milds KFMHP. 

Viceroy Lights KFSP. 

Eve Lights Slim 120's Menthol 120FMHP. 


9.2 ± 

0.2 

9.0 ± 

0.1 

9.3 ± 

0.2 

9.1 ± 

0.2 

9.3 ± 

0.2 

11.4 ± 

0.2 

9.3 ± 

0.3 

8.8 ± 

0.2 

9.4 ± 

0.1 

9.0 ± 

0.2 

9.4 ± 

0.5 

8.8 ± 

0.4 

9.4 ± 

0.3 

8.8 ± 

0.3 

9.5 ± 

0.2 

9.0 ± 

0.2 

9.5 ± 

0.2 

9.1 ± 

0.2 

9.6 ± 

0.2 

8.5 ± 

0.2 

9.6 ± 

0.4 

9.0 ± 

0.3 

9.7 dfc 

0.2 

8.7 ± 

0.2 

9,8 ± 

0.2 

7.7 ± 

0.2 

9.8 ± 

0.2 

9.9 ± 

0.2 

9.8 ± 

0.2 

9.5 ± 

0.2 

9.9 ± 

0.2 

7.6 ± 

0.1 

9.9 ± 

0.2 . 

10.1 ± 

0.2 

10.0 ± 

0:2 

9.6 ± 

0.2 

10.1 ± 

0.2 

7.9 ± 

0.2 

10.1 ± 

0,2 

7,6 ± 

0.1 

10.1 ± 

0.2 

10.7 ± 

0.2 

10.2 ± 

0.2 

8.6 ± 

0.1 

10.2 ± 

0.2 

9.3 ± 

0.2 

10.3 ± 

0.2 

9.9 ± 

0.2 

10.3 ± 

0.2 

10.6 ± 

0.2 

10.3 ± 

0.2 

10.5 ± 

0.2 

10.3 ± 

0.3 

. 10.7 dfc 

0.3 

10.4 ± 

0.2 

8.9 ± 

0.2 

10.4 ± 

0.1 

9.7 ± 

0.1 

10.5 ± 

0.3 

11.0 ± 

0.2 

10.5 ± 

0.3 

8.0 ± 

0.2 

10.5 ± 

0.3 

9.7 ± 

0.2 

10.6 ± 

0.3 

9.0 ± 

0.2 

10.6 ± 

0.3 

8.1 ± 

0.2 

10.6 ± 

0.2 

9.9 ± 

0.1 

10.6 ± 

0.2 

9.7 ± 

0.1 

10,6 ± 

0.3 

8.1 ± 

0.2 

10.6 ± 

0.3 

9.6 ± 

0.2 

10.6 ± 

0.2 

10.8 ± 

0.2 

10.6 ± 

0.2 

9.2 ± 

0.2 

10.7 ± 

0.2 

9.7 ± 

0.2 

10.7 ± 

0.3 

9.3 ± 

0.2 

10.7 ± 

0.2 

1 . 1.9 ± 

0.2 

10.7 ± 

0.2 

10.4 ± 

0.3 

10.7 ± 

0.4 

10.5 ± 

0.4 
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"Nicotine" 

mg/cig 

0.77 ± 0.01 
0.82 ± 0.02 
1.07 ± 0.02 
0.79 ± 0.01 
0.84 ± 0.02 
0.76 ± 0.03 
0.75 ± 0.02 
0.75 ± 0.01 
0.72 ± 0.01 
0.69 ± 0.01 
0.73 ± 0.02 
0,82 ± 0.02 
0.67 ± 0.01 
0.76 ± 0.01 
0.74 ± 0.02 
0.65 ± 0.01 
0.82 ± O.OI 
0.76 ± 0.02 
0.68 ± 0.01 
0.66 ± 0.01 
0.90 ± 0.01 
0.77 ± 0.01 
0.82 ± 0.02 
0.82 ± 0.02 
0.83 ± 0.02 
0.76 ± 0.02 
0.90 ± 0.02 
0.75 ± 0.01 
0.81 ± 0.02 
0.88 ± 0.02 
0.72 ± 0.02 
0.80 ± 0.02 
0.73 ± 0.01 
0.68 ± 0.02 
0.78 ± 0.02 
0.79 ± 0.01 
0.72 ± 0.01 
0.74 ± 0.01 
0.95 ± 0.02 
0.81 ± 0.01 
0.82 ± 0.01 
0.82 ± 0.02 
0.99 ± 0.02 
0.82 ± 0.02 
0.79 ± 0.03 


PM3001014146 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand 

Newport Lights KFMHP...- 

Misty Lights Slims 120's Menthol 120FMHP. 

Benson & Hedges Lights 100's 100FHP.. 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 

Summit Lights KFSP.. 

Winston Select Lights KFHP. 

Eve Lights Slim 120's 120FHP. 

Prime Lights KFSP. 

Prime Lights KFHP. 

Gitanes Blondes Lights KFHP. 

Misty Lights Slims 120's 120FHP. 

Marlboro Lights 100's Menthol 100FMHP.... 

Newport Lights KFMSP. 

Private Stock Lights KFHP. 

Politix Lights KFHP. 

Kool Milds 100's 100FMSP. 

Harley Davidson Lights 100s 100FSP. 

GPC-Approved Lights KFSP... 

Camel Special Lights KFHP... 

Newport Lights 100‘s 100FMSP...... 

Montclair Lights Menthol KFMSP. 

Raleigh Lights KFSP. 

Merit 100's 100FSP. 

Camel Lights 99 100FHP. 

Montclair Lights KFSP. 

Marlboro Lights KFHP... 

Bee Lights KFHP. 

GPC-Approved Lights KFHP. 

Malibu Lights 100's Menthol 100FMSP.. 

Private Stock Lights Menthol KFMSP. 

Players KFHP. 

Marlboro Lights KFSP. 

Camel Special Lights 100's 100FHP. 

Raleigh Extra Lights KFSP. 

Monarch Lights 100's 100FSP.. 

Newport Lights 100's 100FMHP. 

Prime Lights Menthol KFMSP. 

Best Value Lights 100‘s Menthol 100FMSP. 

Summit Lights Menthol KFMSP. 

Salem Lights 100’s Custom Case 100FMHP. 
Montclair Lights lOO's Menthol 100FMSP... 

Hogshead Wide Lights KFHP. 

Marlboro Medium KFHP. 

Summit Lights KFHP. 

Best Value Lights UKVs 100FSP. 


CO "Tar" 

mg/cig mg/cig 


10.7 ± 0.2 

8.2 ± 0.1 

10.7 ± 0.3 

12.0 ± 0.3 

10.8 ± 0.2 

10.3 ± 0.1 

10.8 ± 0.2 

9.2 ± 0.2 

10.8 ± 0.2 

9.7 ± 0.1 

10.8 ± 0.2 

9.7 ± 0.2 

10.9 ± 0.3 

10.5 ±0.3 

10.9 ± 0.2 

9.7 ± 0.2 

10.9 ± 0.3 

9.6 ± 0.2 

10.9 ± 0.2 

9.9 ± 0.1 

11.0 ± 0.3 

11.8± 0.2 

11.0 ± 0.2 

9.1 ± 0.2 

11.0 ± 0.2 

8.3 ± 0.1 

11.0± 0.2 

9.6 ± 0.2 

11.1 ± 0.2 

9.8 ±0.1 

11.1 ± 0.2 

10.4 ± 0.3 

11.1 ± 0.2 

9.3 ± 0.2 

11.1± 0.2 

9.3 ± 0.1 

11.1 ± 0.2 

9.7 ± 0.2 

11.1 ± 0.3 

9.6 ± 0.2 

11.1 ±0.2 

11.2 i 0.2 

11.2 ± 0.3 

11.3 ± 0.3 

11.2 ± 0.3 

9.2 ± 0.2 

11.2 ± 0.2 

9.3 ± 0.2 

11.2 ± 0.2 

10.8 ± 0.1 

11.3 ± 0.2 

10,1 ± 0.1 

11.3 ± 0.2 

10.0 ± 0.2 

11.3 ± 0.3 

9.5 ± 0.2 

11.3 ±0,2 

11.0± 0.1 

11.3 ± 0.2 

10.1 ± 0.2 

11.3 ± 0.2 

11.2 ± 0.2 

11.3 ± 0.2 

10.1 ± 0.2 

11.3 ± 0.3 

10.1 ± 0.2 

11.4 ± 0.2 

9.5 ± 0.2 

11.4 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 

11.4 ± 0.3 

9.6 ± 0.2 

11.4 ± 0.1 

10.3 ± 0.1 

11.4± 0.2 

9.2 ± 0.3 

11.4 ± 0.3 

10.7 ± 0.3 

11.4 ± 0.2 

11.2 ± 0.2 

11.4 ± 0.2 

11.2 ± 0.2 

11.4 ± 0.2 

10.9 ± 0.2 

11.5 ± 0.2 

11.3 ± 0.2 

11.5 ± 0.2 

9.6 ± 0.1 

11.5 ± 0.2 

8.9 ± 0.2 


Final Report 2/24/97 


70 


"Nicotine" 

mg/cig 

0.67 ± 0.01 
1.03 ± 0.02 
0.84 ± 0.01 
0.80 ± 0.01 
0.76 ±0.01 
0.81 ± 0.01 
0.78 ± 0.02 
0.75 ± 0.01 
0.74 ± 0.02 
0.89 ± 0.01 
1.01 ± 0.02 
0.76 ± 0.01 
0.69 ± 0.01 
0.75 ± 0.01 
0.81 ± 0.01 
0.89 ± 0.02 
0.71 ± 0.02 
0.63 ± 0.01 
0.79 ± 0.02 
0.82 ± 0.02 
0.89 ± 0.02 
0.91 ± 0.01 
0.75 ± 0.01 
0.81 ± 0.02 
0.85 ± 0.01 
0.79 ± 0.01 
0.83 ± 0.02 
0.64 ± 0.02 
0.92 ± 0.02 
0.78 ± 0.02 
0.86 ± 0.02 
0.80 ± 0.01 
0.87 ± 0.02 
0.64 ± 0.01 
0.66 ± 0.01 
0.82 ± 0.02 
0.80 ± 0.01 
0.65 ± 0.02 
0.83 ± 0.02 
0.94 ± 0.02 
0.94 ± 0.03 
0.91 ± 0.01 
0.85 ± 0.01 
0.75 ± 0.01 
0.63 ± 0.02 


PM3001014147 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 

















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand _ 

Monarch Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Marlboro Lights 25's KFSP. 

Jumbo Wides Lights KFHP.. 

Best Value Lights Menthol KFMSP. 

Bucks Lights KFSP. 

Monarch Lights Menthol KFMSP. 

American Lights KFSP. 

Bristol Lights Menthol KFMSP. 

Century 25’s Lights 100’s 100FSP. 

Century 25's Lights KFSP. 

Kool Non-Filter RNFMSP. 

Sterling Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Winston Lights KFHP. 

Kent KFHP. 

Century 25's Lights 100's Menthol 100FMSP... 

Montclair Lights KFHP. 

Sterling Lights 100's 1Q0FSP. 

Special 10's Lights KFHP. 

Marlboro Lights 100's 100FHP... 

Pall Mall Lights IOO's 100FSP. 

Benson & Hedges Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Viceroy Lights IOO's 100FSP. 

Bristol Lights KFSP.. 

Winston Lights KFSP. 

Camel Lights KFHP. 

Best Value Lights KFSP.. 

Players Lights 25's KFSP. 

Doral Lights Menthol KFMSP. 

Doral Lights KFHP. 

Marlboro Lights 100's 100FSP. 

Monarch Lights KFSP. 

Magna Lites KFSP. 

GPC-Approved Lights IOO's 100FHP. 

Lark Lights IOO's 100FSP..... 

Benson & Hedges Lights 100's I00FSP. 

Camel Wides Lights KFHP. 

Prime Full Flavor Menthol KFMSP. 

Players Lights 25's Menthol KFMSP. 

Raleigh Lights IOO's 100FSP. 

Prime Lights IOO's 100FSP. 

Cambridge Lights Menthol KFMSP. 

Bucks Filter KFSP. 

Dunhill International 100FHP(red pack). 

Private Stock Lights IOO's 100FSP. 

Camel Lights KFSP....,. 
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CO "Tar" 


mg/cig mg/cig 


11.6 ± 0.3 

9.4 ± 0.2 

11.7 ± 0.2 

10.5 =fc 0.2 

11.7 ± 0.3 

ll . 0 ± 0.3 

11.7 ± 0.3 

8.8 ± 0.2 

11.7 ± 0.2 

10.2 ± 0.2 

11.8 ± 0.2 

9.1 ± 0.1 

11.8 ± 0.2 

11.5 i 0.1 

11 . 8 ± 0.2 

9.8 ± 0.2 

11.8 ± 0.2 

8.7 ± 0.1 

11.8 ± 0.2 

7.5 ± 0.2 

11.8 ± 0.4 

19.4 ± 0.5 

11.9 ± 0.3 

9.4 ± 0.2 

11.9 ± 0.3 

10.9 ± 0.2 

11.9 ± 0.2 

11.3 ± 0.2 

11 . 9 ± 0.3 

8.7 ± 0.2 

11.9 ± 0.3 

11 . 5 ± 0.2 

11.9 ± 0.2 

9.2 ± 0.2 

11.9 ± 0.2 

11.5 db 0.2 

12.0 ± 0.3 

10.3 ± 0.2 

12,0 ± 0.2 

11.5 * 0.2 

12.0 ± 0.3 

10.3 ± 0.2 

12.0 ± 0.2 

11.7 ± 0.2 

12.0 ± 0.3 

9.6 ± 0.2 

12.0 ± 0.2 

10.5 i 0.2 

12.1 ± 0.2 

11.0 ± 0.2 

12.1 ± 0.2 

9.3 ± 0.2 

12.1 ± 0.3 

10.0 ± 0.2 

12.1 ± 0.4 

8.2 ± 0.2 

12.1 ± 0.3 

8.2 ± 0.2 

12.2 ± 0.3 

10.0 ± 0.2 

12.2 ± 0.3 

9.2 db 0.1 

12.2 ± 0.2 

9.4 ± 0.2 

12.2 ± 0.3 

9.5 ± 0.2 

12,2 ± 0.4 

11.4 ± 0.3 

12.2 ± 0.2 

10.3 ± 0.1 

12.2 ± 0.3 

11.1 ± 0.3 

12.2 ± 0.2 

13.1 ± 0.2 

12.3 ± 0.3 

10.1 ± 0.2 

12.3 ± 0.2 

12.3 ± 0.2 

12.3 ± 0.2 

10.2 ± 0.3 

12.3 ± 0.2 

10.2 ± 0.2 

12.4 ± 0.2 

13.6 ± 0.2 

12.4 ± 0.3 

13.3 ± 0.3 

12.4 ± 0.3 

10.0 ± 0.2 

12.5 ± 0.3 

11.2 ± 0.2 
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"Nicotine" 

mg/cig 

0.69 ± 0.02 
0.82 ± 0.01 
0.92 ± 0.02 
0.59 ± 0.02 
0.75 ± 0.02 
0.60 ± 0.01 
0.92 ± 0.01 
0.71 ± 0.01 
0.64 ± 0.01 
0.51 ± 0.01 
1.33 ± 0.04 
0.67 ± 0.02 
0.87 ± 0.01 
0.84 ± 0.02 
0.61 ± 0.01 
0.90 ± 0.01 
0.66 ± 0.02 
0.92 ± 0.02 
0.83 ± 0.01 
0.94 ± 0.02 
0.83 ± 0.02 
0.96 ± 0.01 
0.68 ± 0,02 
0.85 ± 0.01 
0.88 ± 0.01 
0.61 ± 0.01 
0.71 ± 0.02 
0.56 ± 0.01 
0.56 ± 0.01 
0.82 ± 0.01 
0.59 ± 0.01 
0.61 ± 0.01 
0.65 ± 0.02 
0.83 ± 0.02 
0.83 ± 0.01 
0.90 ± 0.02 
0.95 ± 0.02 
0.71 ± 0.02 
1.01 ± 0.01 
0.77 ± 0.03 
0.71 ± 0.02 
0.96 ± 0.02 
1.25 ± 0.03 
0.73 ± 0.02 
0.90 ± 0.02 


PM3001014148 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 
















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand___ 

Doral Lights KFSP. 

Salem Lights KFMSP. 

Virginia Slims 100FSP. 

GPC-Approved Lights 100's 100FSP. 

Montclair Lights 100's 100FSP. 

Monarch Lights KFHP. 

Marlboro Medium KFSP. 

Craven A KFHP. 

Special 10's Lights 100's 100FHP. 

Marlboro Medium 100's 100FSP. 

Private Stock Fall Flavor Menthol KFMSP. 

Magna Cites KFHP... 

Marlboro Medium 100's 100FHP. 

American Lights 100's 100FSP. 

Players 100's Menthol 100FMHP. 

Virginia Slims Menthol 100FMSP.. 

Viceroy KFHP...:. 

Parliament Lights 100's 100FSP... 

Basic Lights KFSP. 

Cambridge Lights KFSP. 

Monarch Lights Menthol KFMHP. 

Commander RNFSP. 

Kent KFSP. 

Viceroy KFSP. 

Special 10's Full Flavor KFHP. 

Misty Full Flavor Slims Menthol 100FMHP... 

Bristol Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Winston Select Lights KFSP. 

Summit Lights 100's 100FSP.. 

St. Moritz Menthol 100FMSP. 

Raleigh Extra Lights IOO's IOOFSP. 

Basic Lights Menthol KFMSP. 

Benson & Hedges KFHP. 

Summit Full Flavor Menthol KFMSP. 

Cambridge Lights 100's Menthol 100FMSP... 
Players Lights 25's IOO's Menthol 100FMSP.. 

Players IOO's 100FHP.. 

Misty Full Flavor Slims 100FHP. 

Bristol Lights 100's IOOFSP. 

Special 10's Milds 100's Menthol 100FMHP.. 

Riviera KFMSP. 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

Dave's Lights KFHP.. 

Kent 100s IOOFSP. 

GPC-Approved Full Flavor Menthol KFMSP. 


CO "Tar" 

mg/cig mg/cig 


12.5 ± 0.2 
12.5 ± 0.3 
12.5 ± 0.3 
12.5 ± 0.2 

12.5 ± 0.2 

12.6 ± 0.2 

12.6 ± 0.3 
12.6 ± 0.2 
12.6 ± 0.2 
12.6 ± 0.2 
12.6 ± 0.2 
12.6 ± 0.2 

12.7 ± 0.2 

12.7 ± 0.3 

12.8 ± 0.2 
12.8 ± 0.3 
12.8 ± 0,3 
12.8 ± 0.2 
12.8 ± 0.2 
12.8 ± 0.2 
12.8 ± 0.2 
12.8 ± 0.3 
12.8 ± 0.2 

12.8 ± 0.3 
12.8 ± 0.2 
12.8 ± 0.2 

12.9 ± 0.2 
12.9 ± 0.3 
13.0 ± 0.2 
13.0 ± 0.2 
13.0 ± 0.3 
13.0 ± 0.2 
13.0 ± 0.3 
13.0 ± 0.2 
13.1 ± 0.2 
13.1 ± 0.2 

13.1 ± 0.3 

13.2 ± 0.2 

13.2 ± 0.2 

13.3 ± 0.3 
13.3 ± 0.3 
13.3 ± 0.3 

13.3 ± 0.3 

13.4 ± 0.2 
13.4 ± 0.2 


8.6 ± 0.2 
9.4 ± 0.2 

14.4 ± 0.3 
9.8 ± 0.2 

11.6 ± 0.2 

9.8 ± 0.2 
11.8 ± 0.3 

13.2 ± 0.2 
12.0 ± 0.2 

12.2 ± 0.1 

13.7 ± 0.2 

9.9 ± 0.2 

12.5 ± 0.2 

11.7 ± 0.2 

12.8 ± 0.3 

14.8 ± 0.3 

14.6 ± 0,2 

11.7 ± 0.2 
10.2 ± 0.2 

10.3 ± 0.2 

9.6 ± 0.1 

22.6 ± 0.5 
12.1 ± 0.2 

14.6 ± 0.2 

15.4 ± 0.2 

14.2 ± 0.2 

9.7 ± 0.2 

10.7 ± 0.2 

10.7 ± 0.1 

13.7 ± 0.2 
10.1 ± 0.2 

10.5 ± 0.2 

14.7 ± 0.3 
14.0 ± 0.2 

10.2 ± 0.2 
10.0 ± 0.3 
13.0 ± 0.3 
14.4 ± 0.3 
10.2 ± 0.2 

12.3 ± 0.2 
15.1 ± 0.3 

15.3 ± 0.3 

10.6 ± 0.2 
13.0 ± 0.2 

14.9 ± 0.3 
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"Nicotine" 

mg/cig 

0.59 ± 0.01 
0.76 ± 0.02 
1.08 ± 0.02 
0.68 ± 0.01 
0.94 ± 0.02 
0.61 ± 0.01 
0.88 ± 0.02 
1.27 ± 0.02 
0.99 ± 0.02 
0.97 ± 0.01 
0.99 ± 0.02 
0.63 ± 0.01 
0.96 ± 0.01 
0.95 ± 0.02 
0.98 ± 0.02 
1.11 ± 0.02 
1.10 ± 0.02 
0.98 ± 0.02 
0.70 ± 0.01 
0.72 ± 0.01 
0.61 ± 0.01 
1.43 ± 0.03 
0.87 ± 0.01 
1.12 ± 0.02 
1.16 ± 0.02 
1.08 ± 0.02 
0.72 ± 0.02 
0.86 ± 0.02 
0.79 ± 0.02 
0.95 ± 0.02 
0.71 ± 0.01 
0.72 ± 0.01 
1.05 ± 0.02 
LOO ± 0.02 
0.74 ± 0.01 
0.75 ± 0.02 
0.99 ± 0.02 
1.08 ± 0.02 
0.77 ± 0.02 
0.98 ± 0.01 
1.09 ± 0.02 
1.13 ± 0.02 
0.72 ± 0.01 
0.96 ± 0.02 
0.96 ± 0.01 


PM3001014149 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 

















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand__ 

Winston Lights 100's 100FSP. 

Richland 20's KFSP.. 

Kent 100s Menthol 100FMSP. 

Carolina Gold Lights KFSP... 

Chesterfield RNFSP. 

Camel Special Lights KFSP. 

Basic Lights 100‘s 100FSP. 

Summit Full Flavor KFHP. 

Camel Lights 100‘s 100FSP. 

GPC-Approved KNFSP.. 

Players RNFHP... 

Richland 20's Menthol KFMSP. 

Prime Full Flavor KFHP. 

Players Lights 25's 100’s 100FSP... 

Prime KNFSP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's Menthol 100FMSP... 

Satin 100FSP. 

Raleigh KNFSP. 

Picayune RNFSP. 

Doral Lights 100’s 100FHP. 

Cambridge Lights 100's 100FSP..... 

Philip Morris International Menthol 100FMHP. 

Private Stock Full Flavor KFHP. 

Marlboro KFHP... 

Covington Lights KFSP. 

Saratoga 120’s Menthol 120FMHP. 

Basic Lights 100‘s Menthol I00FMSP. 

Montclair Full Flavor KFHP. 

Newport Stripes Lights 100s Menthol LOOFMHP. 

Marlboro Menthol KFMSP. 

Pyramid Lights KFSP................. 

Doral Lights IOO's Menthol 100FMSP. 

Bee KFHP. 

Style Lights 100's 100FHP. 

Style Lights 100‘s Menthol 100FMHP. 

Philip Morris International 100FHP. 

Private Stock KNFSP. 

Private Stock Full Flavor 100‘s Menthol 100FMSP. 

Style Lights 100‘s 100FSP. 

Tareyton KFSP. 

Alpine 100‘s 100FMSP. 

Newport Stripes Lights 100s 100FHP.... 

Virginia Slims Lights 120‘s Menthol 120FMHP. 

Marlboro Menthol KFMHP. 

L & M Super Kings 100FSP....... 
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CO Tar "Nicotine" 

mg/cig mg/cig mg/cig 


13.4 ±0.3 10.2 ± 

13.4 ±0.2 15.4 ± 

13.4 ±0.3 13.4 ± 

13.4 ± 0.3 11.1 ± 

13.5 ±0.4 19.2 ± 

13.5 ± 0.3 11.1 db 

13.6 ±0.2 10.2 ± 

13.6 ±0.5 15.3 ± 

13.6 ±0.4 10.1 ± 

13.7 ±0.3 21.1 ± 

13.7 ± 0.3 23.7 ± 

13.7 ±0.3 15.5 ± 

13.7 ±0.3 14.1 ± 

13.7 ±0.3 10.3 ± 

13.7 ± 0.3 20.8 ± 

13.8 ±0.2 13.3 ± 

13.8 ±0.2 11.7 ± 
13.8 ±0.3 21.3 ± 

13.8 ±0.4 17.2 ± 

13.8 ±0.2 11.0 ± 

13.9 ±0.3 10.2 ± 

13.9 ±0.2 14.7 ± 

13.9 ±0.2 14.3 ± 

13.9 ±0.3 15.6 ± 

13.9 ±0.3 9.6 ± 

13.9 ±0.3 14.0 ± 

14.0 ± 0.2 10.5 ± 

14.0 ±0.2 15.6 ± 
14.1 ±0.3 11.5 ± 

14.1 ±0.2 15.6 ± 
14.1 ±0.3 9.9 ± 

14.1 ±0.4 9.7 ± 

14.1 ±0.2 15.6 ± 

14.1 ±0.4 11.4 ± 

14.2 ±0.2 11.6 ± 

14.2 ±0.3 15.5 ± 

14.2 ±0.3 21.5 ± 
14.2 ±0.3 14.5 ± 

14.2 ±0.3 11.6 ± 

14.2 ±0.3 13.8 ± 

14.3 ± 0.3 15.6 ± 

14.3 ±0.3 11.7 ± 

14.3 ± 0.3 14.4 ± 

14.3 ±0.3 16.0 ± 

14.3 ± 0.7 10.5 ± 


0.2 0.82 ± 0.02 

0.2 1.15 ±0.02 

0.2 1.01 ± 0.02 

0.2 0.91 ± 0.02 

0.4 1.08 ±0.02 

0.3 0.89 ± 0.02 

0.2 0.75 ±0.01 

0.4 1.12 ±0.02 

0.2 0.83 ± 0.01 

0.4 1.15 ±0.02 

0.4 1.65 ± 0.04 

0.2 HO ±0.01 

0.2 0.98 ±0.02 

0.3 0.75 ± 0.02 

0.3 1.13 ±0.02 

0.2 0.93 ± 0.02 

0.2 0.98 ± 0.02 

0.3 1.18 ±0.02 

0.3 1.07 ±0.02 

0.2 0.74 ±0.02 

0.2 0.73 ± 0.02 

0.3 1.12 ±0.02 

0.2 0.98 ± 0.01 

0.3 1.08 ±0.02 

0.1 0.60 ±0.01 

0.3 1.09 ±0.02 

0.1 0.74 ±0.01 

0.3 1.10 ±0.02 

0.2 0.91 ± 0.02 

0.2 1.09 ±0.02 

0.3 0.61 ± 0.02 

0.4 0.67 ± 0.02 

0.2 1.21 ±0.02 

0.1 0.92 ±0.01 

0.2 0.93 ± 0.02 

0.2 1.18 ±0.02 

0.3 1.16 ±0.02 

0.2 1.07 ±0.02 

0.2 0.94 ± 0.02 

0.3 0.95 ± 0.02 

0.2 1.13 ±0.01 

0.2 0.95 ± 0.02 

0.2 1.10 ±0.02 

0.3 1.10 ±0.02 

0.3 0.74 ± 0.02 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand _ 

Style Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Saratoga 120's 120FHP. 

Lark Filters KFSP. 

Montclair Full Flavor KFSP. 

Raleigh Extra KNFSP. 

Pall Mall Gold 100's 100FSP. 

Harley Davidson Full Flavor KFHP. 

Richland 20's 100's Menthol IOOFMSP. 

Kool 100's 100FMHP. 

Prime Full Flavor 100's Menthol IOOFMSP. 

Virginia Slims Lights 120's 120FHP. 

Marlboro 100's (red package) 100FHP. 

Doral Lights 100's 100FSP. 

Kool Filters Menthol KFMHP... 

Marlboro 100's (gold package) 100FSP. 

Satin Menthol IOOFMSP. 

Marlboro 25's KFSP. 

Benson & Hedges 100's Menthol IOOFMSP. 

Gauloises Blondes KFHP. 

Marlboro KFSP. 

Kool Filter Kings KFMSP. 

Montclair Full Flavor 100's Menthol IOOFMSP. 

Benson & Hedges 100's 100FHP. 

English Ovals KNFHP. 

Carolina Gold KFSP. 

Pall Mall Red Filters 100's 100FSP. 

Raleigh KFSP. 

Prime Full Flavor KFSP. 

Benson & Hedges 100's Menthol 100FMHP. 

GPC-Approved Full Flavor KFHP. 

Summit Full Flavor 100's Menthol IOOFMSP... 

Alpine KFMSP... 

Benson & Hedges 100's 100FSP. 

Marlboro 100's (gold package) 100FHP. 

American Full Flavor KFSP. 

Marlboro 100's (red package) 100FSP. 

Harley Davidson Full Flavor KFSP. 

Bristol KNFSP... 

Harley Davidson Full Flavor 100's 100FSP. 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

Raleigh Extra KFSP. 

Richland 20's 100’s 100FSP. 

Winston Select 100’s 100FHP. 

Raleigh 100’s 100FSP. 

Commander KNFSP. 


CO 

mg/cig 

"Tar" 

mg/cig 

"Nicotine" 

mg/cig 

14.3 ± 0.2 

11.7 ± 0.2 

0.92* 0.01 

14.3 ± 0.3 

14.1 ± 0.2 

1.08* 0.02 

14.3 * 0.3 

13.6 * 0.4 

0.93 * 0.03 

14.4* 0.3 

16.5 ± 0.3 

1.20* 0.02 

14.4 ± 0.3 

21.8 ± 0.3 

1.19*0.02 

14.4 * 0.2 

14.3 * 0.2 

1.09 * 0.02 

14.4 * 0.2 

13.1 * 0.2 

0.88* 0.01 

14.4 * 0.2 

16.1 ± 0.2 

1.25 * 0.02 

14.4 * 0.2 

15.5 ± 0.2 

1.18* 0.02 

14.4 ± 0.3 

14.5 ± 0.2 

1.04* 0.01 

14,4 * 0.3 

14.4 ± 0.3 

1.10* 0.02 

14.5 * 0.3 

15.7* 0.3 

1.17* 0.02 

14.5 ± 0.3 

10.2 ± 0.2 

0.71* 0.01 

14.5 * 0.3 

16.3 * 0.4 

1.19* 0.03 

14.5* 0.2 

15.4 * 0.2 

1.16* 0.02 

14.5 * 0.3 

11.8 db 0.2 

0.97 * 0.02 

14.6 * 0.2 

15.7 ± 0.2 

1.13* 0.02 

14.6 ± 0.2 

15.3 * 0.3 

1.14* 0.02 

14.6 ± 0.3 

14.4* 0.2 

0.96 * 0.01 

14.6 ± 0.2 

15.8 ± 0.4 

1.11 * 0.02 

14.7 * 0.3 

16.4 * 0.2 

1.19* 0.02 

14.7 ± 0.4 

15.3 ± 0.2 

1.13* 0.01 

14.7 * 0.3 

15.3 ± 0.2 

1.15* 0.02 

14.7 * 0.2 

24.9 * 0.3 

1.98 * 0.03 

14.7 * 0.2 

15.8* 0.2 

1.20* 0.02 

14.7 ± 0.3 

15.9* 0.3 

1.18* 0.02 

14.8 ± 0.4 

15.7 ± 0.3 

0.93 * 0.02 

14.8* 0.3 

15.3* 0.2 

0.96 * 0.02 

14.8 * 0.3 

15.6 * 0.3 

1.16* 0.03 

14.8* 0.2 

14.8 * 0.3 

0.87 ± 0.02 

14.8 4= 0.2 

14.7* 0.1 

1.07* 0.01 

14.8 ± 0.3 

15.7 ± 0.2 

1.05 * 0.02 

14.8* 0.3 

15.7* 0.3 

1.17* 0.02 

14.8 * 0.3 

15.4* 0.2 

1.16* 0.02 

14.8 * 0.2 

16.5 ± 0.3 

1.21 * 0.02 

14.9 * 0.3 

15.5* 0.3 

1.17* 0.02 

15.0 * 0.2 

13.7* 0.2 

0.94 * 0.01 

15.0 ± 0.3 

26.3 * 0.4 

1.67 * 0.02 

15.0 * 0.2 

14.6* 0.2 

1.04* 0.02 

15.0* 0.3 

11.9* 0.2 

0.93 * 0.01 

15.1 ± 0.3 

15.2* 0.3 

0,90* 0.02 

15.1* 0.2 

15.9* 0.2 

1.20* 0.02 

15.1 ± 0.3 

15,5* 0,2 

1.27* 0.02 

15.1 ± 0.3 

15.9 * 0.3 

1.02* 0.02 

15.2 * 0.3 

26.6 * 0.4 

1.70 * 0.02 
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Tobacco institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand _ 

Alpine KFMHP. 

Covington Lights IOO's 100FSP. 

Summit Full Flavor KFSP. 

Doral Full Flavor KFHP. 

Basic KNFSP. 

Winston Select 100's 100FSP..,.. 

Winston Select KFSP. 

Private Stock Full Flavor KFSP. 

American Full Flavor 100's 100FSP. 

Kool Super Longs 100's 100FMSP. 

More White Lights 120s 120FSP. 

Winston KFSP.-.. 

Craven A Filter Standard Size RFHP. 

Basic Menthol KFMSP. 

Lark Filters IOO's 100FSP. 

Viceroy IOO's 100FSP. 

Century 25's KFSP. 

GPC-Approved Full Flavor KFSP.. 

Bristol Full Flavor KFSP. 

Dave's Filter KFHP. 

More Lights 120s Menthol 120FMSP. 

More White Lights 120s Menthol 120FMSP. 

Newport KFMHP. 

Montclair Full Flavor 100's 100FSP.. 

Tareyton 100's 100FSP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FHP. 

Old Gold Filters KFHP. 

Best Value Full Flavor Menthol KFMSP. 

Salem Preferred 100's 100FMSP. 

Special 10's Full Flavor 100’s 100FHP. 

Summit KNFSP. 

L & M KFHP. 

Summit Full Flavor 100's 100FSP. 

More Lights 120s 120FSP. 

Pall Mall KNFSP. 

Magna KFSP. 

Doral Full Flavor Menthol KFMSP. 

Riviera 100's 100FMSP. 

L & M KFSP. 

Pyramid Lights IOO's Menthol 100FMSP. 

Basic Filters KFSP. 

Raleigh Extra IOO's 100FSP. 

Doral Full Flavor KFSP. 

Monarch Full Flavor KFHP. 

Monarch Menthol KFMHP. 


CO "Tar" 

mg/cig mg/cig 


15.2 ± 

0.2 

16.0 ± 0.3 

15.2 ± 

0.2 

8.6 ± 0.1 

15.2 ± 

0.2 

15.5 ± 0.2 

15.3 ± 

0.3 

13.6 ± 0.2 

15.3 ± 

0.3 

27.4 ± 0.3 

15.4 ± 

0.2 

15.7 ± 0.2 

15.4 ± 

0.3 

15.8 ± 0.3 

15.4 ± 

0.2 

15.4 ± 0.3 

15.4 ± 

0.2 

16.3 ± 0.3 

15.4 ± 

0.3 

16.7 ± 0.2 

15.4 ± 

0.3 

11.5 ±0.3 

15.4 ± 

0.2 

15.9 ± 0.2 

15.4 ± 

0.2 

19.5 ± 0.3 

15.4 ± 

0.2 

15.6 ± 0.2 

15.4 ± 

0.3 

14.3 ± 0.2 

15.4 ± 

0.2 

16.1 ± 0.2 

15.5 ± 

0.2 

13.1 ± 0.3 

15.5 ± 

0.3 

15.6 ± 0.3 

15.6 ± 

0.3 

15.7 ± 0.3 

15.6 ± 

0.3 

15.6 ± 0.3 

15.7 ± 

0.4 

9.3 ± 0.3 

-H 

0.3 

11.8 ± 0.2 

15.7 ± 

0.3 

15,6 ± 0.3 

15.7 ± 

0.3 

16.7 ± 0.2 

15.8 ± 

0.2 

13.5 ± 0.2 

15.8 ± 

0.3 

13.6 ± 0.3 

15.8 ± 

0.4 

14.1 ± 0.3 

15.8 ± 

0.3 

14.2 ± 0.3 

15.8 ± 

0.2 

14.5 ± 0.2 

15.8 ± 

0.3 

17.0 ± 0.2 

15.9 ± 

0.3 

23.2 ± 0.4 

15.9 ± 

1.0 

14.5 ± 0.6 

16.0 ± 

0.2 

14.3 ± 0.2 

16.0 ± 

0.4 

9.6 ± 0.2 

16.0 ± 

0.2 

23.7 ± 0.3 

16.0 ± 

0.3 

13.7 ± 0.2 

16.0 ± 

0.3 

13.7 ± 0.3 

16.0 ± 

0.3 

16.2 ± 0.3 

16.0 ± 

0.7 

14.4 ± 0.4 

16.0 ± 

0.5 

10.0 ±0.2 

16.1 ± 

0.2 

15.7 ± 0.3 

16.1 ± 

0.3 

14.4 ± 0.2 

16.1 ± 

0.3 

13.5 ±0.2 

16.1 ± 

0.3 

14.3 ± 0.3 

16.1 ± 

0.2 

14.5 ± 0.2 
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"Nicotine" 

mg/cig 

1.05 ± 0.02 
0.53 ± 0.01 
0.90 ± 0.01 
0.82 ± 0.01 
1.78 ± 0.03 
1.27 ± 0.02 
1.18 ± 0.02 
0.89 ± 0.02 
1.21 ± 0.02 
1.31 ± 0.03 
0.95 ± 0.02 

1.13 ± 0.02 
1.54 ± 0.03 
0.98 ± 0.02 
1.05 ±0.01 
1.20 ± 0.02 
0.69 ± 0.02 
0.89 ± 0.02 
1.01 ± 0.03 
0.99 ± 0.02 
0.85 ± 0.02 
1.03 ± 0.02 
1.08 ± 0.02 
1.25 ± 0.02 
0.97 ± 0.02 
0.83 ± 0.01 
1.03 ± 0.02 
0.82 ± 0.01 

1.14 ± 0.02 
1.29 ± 0.02 
1.45 ± 0.02 
0.86 ± 0.02 
0.88 ± 0.02 
0.83 ± 0.02 
1.45 ± 0.03 
0.78 ± 0.0 L 
0.81 ± 0.02 
1.19 ± 0.02 
0.84 ± 0.02 
0.65 ± 0.02 
0.97 ± 0.02 
0.89 ± 0.02 
0.82 ± 0.01 
0.79 ± 0.01 
0.81 ± 0.01 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 


















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand _ 

Monarch Full Flavor KFSP. 

Cambridge Full Flavor KFSP. 

Monarch Menthol KFMSP.. 

Magna KFHP... 

Covington Lights 100's Menthol 100FMSP.. 

Winston KFHP. 

Doral Full Flavor 100's 100FHP. 

Doral KNFSP. 

Private Stock Full Flavor 100's 100FSP... 

Best Value Full Flavor KFSP. 

Covington Filters K^SP. 

Old Gold Fibers KFSP. 

Century 25's 100's 100FSP. 

North Star KFHP. 

Pyramid Lights 100's 100FSP... 

Camel RNFSP. 

Doral Full Flavor 100's Menthol 100FMSP... 

Winston Select KFHP.... 

Max 120s I20FSP. 

Carolina Gold Menthol KFMSP. 

Max 120s Menthol 120FMSP.. 

Doral Full Flavor 100's 100FSP. 

Monarch 100's 100FSP. 

Tall 120s Menthol 120FMSP. 

Newport 25s KFMSP. 

Politix KFHP. 

GPC-Approved Full Flavor 100's IOOFSP. 

Best Value Full Flavor 100's IOOFSP... 

Best Value Full Flavor 100's Menthol 100FMSP.. 

Monarch KNFSP. 

Best Value KNFSP. 

Bristol Full Flavor 100's IOOFSP.. 

Camel Filters KFHP. 

Lucky Strike RNFSP. 

Newport KFMSP. 

Herbert Tareyton KNFSP... 

Covington Filters Menthol KFMSP. 

Monarch 100's Menthol 100FMSP. 

Prime Full Flavor 100's IOOFSP. 

Sterling 100's IOOFSP. 

Sterling 100's Menthol 100FMSP. 

Basic 100's Menthol I00FMSP. 

Winston 100's IOOFSP. 

Newport 10's KFMSP. 

Pyramid KNFSP. 


CO "Tar" 


mg/cig mg/cig 


16.1 ± 0.2 

14.3 ± 0.2 

16.1 ± 0.4 

15.5 ± 0.3 

16.1 ± 0.3 

13.8 ± 0.3 

16.2 ± 0.3 

14.6 ± 0.3 

16.2 ±0.3 

9.4 ± 0.2 

16.3 ± 0.3 

16.5 ± 0.3 

16.3 ± 0,3 

12.7 ± 0.2 

16.3 ± 0.3 

19.2 ± 0.3 

16.3 ± 0.4 

14.9 ± 0.2 

16.3 ± 0.4 

13.9 ± 0.2 

16.3 ± 0.3 

12.8 ± 0.2 

16.4 ± 0.3 

15.0 ± 0.2 

16.4 ± 0.3 

13.6 ± 0.3 

16.4 ± 0.3 

15.9 ± 0.3 

16.4 ± 0.5 

10.1 ± 0.2 

16.4 ± 0.4 

24.0 ± 0.5 

16.5 ± 0.3 

12.3 ± 0.2 

16.6 ± 0.3 

15.9 ± 0.3 

16.6 ± 0.4 

16.0 ± 0.3 

16.6 ± 0.2 

17.2 ± 0.2 

16.6 ± 0.3 

16.1 ± 0.3 

16.6 ± 0.4 

12.2 ± 0.2 

16.7 ± 0.4 

12.7 ± 0.3 

16.7 ± 0.3 

18.1 ± 0.4 

16.7 ± 0.2 

16.8 ± 0.3 

16.7 ±0.4 

16.1 ± 0.2 

16.7 ± 0.3 

15.1 ± 0.2 

16.8 ± 0.3 

12.8 ± 0.2 

16.8 ± 0.2 

12.9 ± 0.2 

16.9 ± 0.3 

19.8 ± 0.4 

16.9 ± 0.3 

20.8 ± 0.3 

16.9 ± 0.4 

15.1 ± 0.3 

16.9 ± 0.3 

16.8 ± 0.3 

17.0 ± 0.3 

25.4 ± 0.3 

17.1 ±0.3 

16.9 ± 0.3 

17.2 ± 0.4 

24.8 ± 0.5 

17.2 ± 0.3 

14.8 ± 0.3 

17.2 ± 0.2 

13.4± 0.2 

17.2 ± 0.1 

14.8 ± 0.2 

17.3 ± 0.3 

12.9 ± 0.2 

17.3 ± 0.3 

13.2 ± 0.2 

17.4 ± 0.3 

15.3 ± 0.2 

17.5 ± 0.2 

16.3 ± 0.2 

17.5 ± 0.3 

16.7 ± 0.3 

17.5 ± 0.4 

23.8 ± 0.5 
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"Nicotine" 

mg/cig 

0.81 ± 0.01 
0.95 ± 0.02 
0.77 ± 0.01 
0.80 ± 0.01 
0.57 ± 0.01 
1.13 ± 0.03 
0.82 ± 0,02 
1.01 ± 0.02 
0.94 ± 0.02 
0.80 ± 0.01 
0.62 ± 0.01 
1.10 ± 0.01 
0.81 ± 0.02 

1.17 ± 0.02 
0.64 ± 0.02 
1.73 ± 0.04 
0.79 ± 0.01 

1.19 ± 0.02 
1.27 ± 0.02 
1.26 ± 0.02 
1.26 ± 0.02 
0.79 ± 0.02 
0.75 ± 0.02 
1.46 ± 0.03 
1.21 ± 0.02 

1.18 ± 0.02 
0.92 ± 0.02 
0.75 ± 0.02 
0,79 ± 0.01 
1.05 ± 0.03 
1.10 ± 0.02 
0,98 ± 0.02 
1.13 ± 0.02 
1.57 ± 0.03 

1.20 ±0.03 
1.54 ± 0.03 
0.76 ± 0.02 
0.81 ± 0.02 
0.89 ± 0.01 
0.78 ± 0.01 
0.80 ± 0.02 
1.01 ± 0.02 
1.20 ± 0.02 
1.18 ± 0.02 
1.30 ± 0.03 


PM3001014153 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Sorted Carbon Monoxide Results 


Brand 

Old Gold Straights KNFSP... 

Basic Filter 100's 100FSP. 

Dunhill Menthol 100FMHP(green pack). 

Cambridge Full Flavor 100's 100FSP. 

Chesterfield KNFSP. 

Salem KFMSP. 

Camel Filters 99 100FHP. 

Salem 100's 100FMSP. 

Old Gold Filter 100's 100FSP. 

Camel Filters 100's 100FSP. 

Hogshead Wide Full Flavor KFHP. 

Newport IO's 100's 100FMSP. 

Camel Wides KFHP. 

Newport 100's 100FMHP. 

Pyramid Full Flavor KFSP. 

Newport 25s 100's 100FMSP. 

Newport 100's 100FMSP. 

Jumbo Wides KFHP. 

Camel Filters KFSP... 

More 120s Menthol 120FMSP. 

Pyramid Full Flavor Menthol KFMSP. 

Tall 120s 120FSP. 

More 120s 120FSP. 

Covington Filter 100's 100FSP. 

Pyramid Full Flavor IOO's Menthol 100FMSP. 
Pyramid Full Flavor 100's 100FSP. 


CO "Tar" " Nicotine" 

mg/cig mg/cig mg/cig 


17.5 ± 0.4 25.3 ± 

17.6 ± 0.3 15.6 ± 

17.6 ±0.3 15.0 ± 

17.6 ±0.3 15.3 ± 

17.6 ± 0.5 24.0 ± 

17.7 ±0.3 16.7 ± 

17.8 ±0.3 16.0 ± 

18.0 ±0.3 16.4 ± 

18.1 ±0.3 14.3 ± 

18.2 ±0.3 16.4 ± 

18.3 ±0.3 16.7 ± 

18.4 ±0.2 18.2 ± 

18.6 ±0.3 16.6 ± 

18.6 ±0.3 18.3 ± 

18.6 ±0.5 14.3 ± 

18.7 ±0.2 18.6 ± 

18.7 ±0.3 18.5 ± 

18.7 ± 0.3 16.8 ± 

18.8 ±0.4 17.0 ± 

18.9 ±0.4 13.1 ± 

18.9 ±0.5 14.4 ± 

19.1 ±0.4 18.6 ± 

19.7 ±0.6 13.2 ± 

22.0 ± 0.4 14.0 ± 

22.1 ± 0.4 15.5 ± 

22.2 ±0.6 15.5 ± 


0.4 1.67 ± 0.04 

0.2 1.00 ±0.01 

0.3 1.27 ±0.03 

0.3 0.98 ±0.02 

0.5 1.31 ±0.03 

0.2 1.15 ±0.02 

0.2 1.14 ±0.01 

0.2 1.26 ±0.02 

0.2 1.09 ±0.02 

0.3 1.21 ±0.02 

0.2 1.20 ±0.02 

0.2 1.34 ± 0.02 

0.2 1.17 ±0.02 

0.3 1.34 ±0.02 

0.3 0.72 ±0.02 

0.2 1.39 ± 0.02 

0.2 1.35 ± 0.02 

0.3 1.22 ± 0.02 

0.3 1.16 ±0.02 

0.3 1.12 ±0.03 

0.3 0.73 ± 0.02 

0.2 1.40 ± 0.02 

0.4 1.07 ±0.03 

0.2 0.68 ±0.01 

0.2 0,81 ±0.02 

0.2 0.82 ± 0.01 
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Appendix C — Butt Lengths 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Butt Lengths 


Brand _ Length - mm 

Alpine KFMHP. 27,28,29 

Alpine KFMSP. 27,28,29 

Alpine 100's 100FMSP. 34,35,36 

Alpine Lights KJFMHP. 33,34,34.5,35 

Alpine Lights KFMSP. 33,34,35 

Alpine Lights 100's 100FMSP. 38,39,39.5 

American Full Flavor KFSP. 27,27.5 

American Full Flavor 100's 100FSP..... 37,38,39 

American Lights KFSP.,,. 32,33,34 

American Lights 100's 100FSP. 37,38,38.5,39 

Basic KNFSP.23 

Basic Filters KFSP. 27,28,29 

Basic Menthol KFMSP. 27,28 

Basic Filter 100’s 100FSP. 33,34,35 

Basic 100’s Menthol 100FMSP...... 34,35,36 

Basic Lights KFSP.34,35 

Basic Lights Menthol KFMSP. 34,34.5,35 

Basic Lights 100’s 100FSP. 39,39.5,40 

Basic Lights 100’s Menthol 100FMSP. 39,39.5,40 

Basic Ultra Lights KFSP...33,34 

Basic Ultra Lights 100’s 100FSP. 38,39,40,41 

Bee KFHP. 27,28,29 

Bee Lights KFHP. 34,34.5,35 

Belair KFMSP. 34,35 

Belair 100’s 100FMSP. 39,40 

Benson & Hedges KFHP. 32,33,34 

Benson & Hedges 100’s 100FHP. 35,36 

Benson & Hedges 100’s Menthol 100FMHP. 34,35,36 

Benson & Hedges 100’s 100FSP. 35,35.5,36 

Benson & Hedges 100’s Menthol 100FMSP. 35,35.5,36 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s 100FHP.. 36,38,39,40,41 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100’s Menthol 100FMHP..., 38,39,40 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FHP. 38,39,40 

Benson & Hedges Lights 100’s Menthol 100FMHP. 38,39,40 

Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP.. 39,39.5,40 

Benson & Hedges Lights 100’s Menthol 100FMSP. 38,39,40 

B & H Multifiltcr KFSP. 32,33,33.5,34,35 

Best Value KNFSP. 23 

Best Value Full Flavor KFSP. 27,28,29 

Best Value Full Flavor Menthol KFMSP. 27,28,29 

Best Value Full Flavor 100’s 100FSP. 37,38 

Best Value Full Flavor 100’s Menthol 100FMSP... 37,38,39 

Best Value Lights KFSP. 33,33.5,34 

Best Value Lights Menthol KFMSP. 33,34,35 

Best Value Lights 100’s I00FSP. 38,38.5,39 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Butt Lengths 


Brand 

Best Value Lights 100's Menthol 10QFMSP. 

Best Value Ultra Light KFSP....... 

Best Value Ultra Light 100’s 100FSP. 

Bristol KNFSP. 

Bristol Full Flavor KFSP. 

Bristol Full Flavor 100’s 100FSP. 

Bristol Lights KFSP. 

Bristol Lights Menthol KFMSP. 

Bristol Lights 100’s 100FSP. 

Bristol Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Bristol Lowest KFSP. 

Bristol Lowes* 100's 100FSP... 

Bristol Ultra Lights 100‘s 100FSP. 

Bucks Filter KFSP. 

Bucks Lights KFSP... 

Cambridge Full Flavor KFSP. 

Cambridge Full Flavor 100's 100FSP... 

Cambridge Lights KFSP. 

Cambridge Lights Menthol KFMSP. 

Cambridge Lights 100's 100FSP. 

Cambridge Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Cambridge Lowest KFSP. 

Cambridge Lowest 100's 100FSP........ 

Cambridge Ultra Low Tat 100's 100FSP. 

Camel RNFSP. 

Camel Filters KFHP. 

Camel Filters KFSP. 

Camel Filters 99 100FHP. 

Camel Filters 100's 100FSP. 

Camel Lights KFHP... 

Camel Lights KFSP. 

Camel Lights 99 100FHP. 

Camel Lights 100's 100FSP. 

Camel Ultra Lights KFHP. 

Camel Ultra Lights KFSP. 

Camel Ultra Lights 100's 100FHP. 

Camel Wides KFHP... 

Camel Wides Lights KFHP. 

Camel Special Lights KFHP. 

Camel Special Lights KFSP. 

Camel Special Lights 100‘s 100FHP. 

Capri Super Slims Lights 100FHP. 

Capri Super Slims Lights Menthol 100FMHP. 

Capri Super Slims Lights 120‘s 120FHP. 

Capri Super Slims Lights 120‘s Menthol 120FMHP. 


Length - mm 

37,38 

33,34,35 

37.38.39 
23 

28.28.5.29 

37.38.39.40.41 

33.33.5.34.35.36 

34.35.35.5.36 

39.39.5.40.41 

38.39.40.41 

34.35.36 

38.39.40 

38.39.40 

27.28.29 

33.34.35 
27,28 

39.40 

33.33.5.34.35 

34.34.5.35 

38.39.40 

39.40 
34,35,36 

38.39.39.5.40 

38.39.40 
23 

27.27.5.28.28.5 
27,28 

37.38.39 

34.34.5.35 

34.34.5 

33.34.35 

37.38.38.5.39 

38.38.5.39 

33.34.35 

34.35 

37.5.38.38.5.39 

25.26.27 

26.26.5.27 

31,33,33.5,34,35,36,37 

33.34.35 

37.38.38.5.39 

35.35.5.36 

34.35.36 

38.39.40 

39.40 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Butt Lengths 


Brand _ Length - mm 

Capri Super Slims Ultra Lights 100FHP. 38,39,39.5,40 

Capri Super Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP. 39,39.5,40 

Carlton Ultra KFHP.39,40 

Carlton KFSP. 33,34,35,36 

Carlton Menthol KFMSP. 32,33,34,35,36 

Carlton 83 KFHP. 32,32.5,33,34 

Carlton LOO's 100FHP. 36,37,38,39 

Carlton 100's Menthol 100FMHP. 37,38,39 

Carlton 100's 100FSP. 38,39,39.5,40,41 

Carlton 100's Menthol 100FMSP. 37,38,39,40 

Carlton 120's 120FSP. 37.5,38,39 

Carlton 120's Menthol 120FMSP.. 38,"'8.5,39 

Carolina Gold KFSP.. 27,28 

Carolina Gold Menthol KFMSP. 27,28,29 

Carolina Gold Lights KFSP...—- 34,35 

Century 25's KFSP.35,36 

Century 25's 100's 100FSP. 37,38,39 

Century 25's Lights KFSP... 29,30,30.5,34 

Century 25's Lights 100's 100FSP. 36,37,38,39 

Century 25's Lights 100’s Menthol 100FMSP. 37,38,39 

Chesterfield RNFSP.23 

Chesterfield KNFSP. 23 

Chesterfield Filter Lights KFSP. 33,34 

Commander RNFSP... 23 

Commander KNFSP. 23 

Covington Filters KFSP. 33 

Covington Filters Menthol KFMSP.33 

Covington Filter 100's 100FSP. 38,39 

Covington Lights KFSP.-. 33,33.5,34 

Covington Lights 100's 100FSP. 38.5,39,39.5 

Covington Lights 100's Menthol 100FMSP. 38,38.5,39 

Covington Ultra Lights 100's 100FSP. 38,39 

Dave's Filter KFHP. 27.5,28,28.5 

Dave's Lights KFHP. 33,34,34.5 

Doral KNFSP. 23 

Doral Full Flavor KFHP... 27,28,29 

Doral Full Flavor KFSP... 27,28 

Doral Full Flavor Menthol KFMSP. 28,28.5,29 

Doral Full Flavor 100's lOOFHP. 37,38,39 

Doral Full Flavor 100's 100FSP. 37,38,39 

Doral Full Flavor 100's Menthol 100FMSP.32,33 

Doral Lights KFHP. 33,34,35 

Doral Lights KFSP. 33,34,35 

Doral Lights Menthol KFMSP. 33,34,35 

Doral Lights 100's lOOFHP. 37.5,38,38.5,39 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Butt Lengths 


Brand _ Length - mm 

Doral Lights IOO's 100FSP. 37,38,39 

Doral Lights 100's Menthol 100FMSP. 37,38,39 

Doral Ultra Lights KFSP. 33.5,34,35 

Doral Ultra Lights IOO's 100FSP. 37,38,39 

English Ovals KNFHP.23 

Eve Lights Slim IOO’s 100FHP. 37.5,38,38.5,39 

Eve Lights Slim 120’s 120FHP. 38,38.5,39 

Eve Lights Slim 120’s Menthol 120FMHP. 37,38,39 

Eve Ultra Lights Slim 120’s 120FHP.. 37,38,39 

Eve Ultra Lights Slitn 120's Menthol 120FMHP. 37,38 

GPC-Approved KNFSP. 23 

GPC-Approved Full Flavor KFHP. 28,29,29.5 

GPC-Approved Full Flavor KFSP. 29,29.5,30 

GPC-Approved Full Flavor Menthol KFMSP. 28,29,30 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FHP. 38,39,40 

GPC-Approved Full Flavor IOO’s 100FSP. 39,39.5,40 

GPC-Approved Full Flavor IOO's Menthol 100FMSP. 38,39,40 

GPC-Approved Lights KFHP.34,35 

GPC-Approved Lights KFSP. 34,34.5,35,35.5,36 

GPC-Approved Lights Menthol KFMSP. 35,36 

GPC-Approved Lights IOO's 100FHP. 38,39,40 

GPC-Approved Lights IOO's 100FSP. 39,39.5,40 

GPC-Approved Lights IOO's Menthol 100FMSP... 38,39,40 

GPC-Approved Ultra Lights KFSP..... 35,35.5,36 

GPC-Approved Ultra Lights Menthol KFMSP... 34,35,35.5 

GPC-Approved Ultra Lights 100's 100FSP. 39,39.5,40 

GPC-Approved Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP. 38,39,40 

Harley Davidson Full Flavor KFHP... 28,29 

Harley Davidson Full Flavor KFSP. 27,28,29 

Harley Davidson Full Flavor 100's 100FSP. 36,37,37.5 

Harley Davidson Lights KFHP. 28,29 

Harley Davidson Lights KFSP. 34,35 

Harley Davidson Lights 100s 100FSP. 36,37 

Herbert Tarcyton KNFSP. 23 

Hogshead Wide Full Flavor KFHP.,. 25,26,27 

Hogshead Wide Lights KFHP. 26,26.5,27 

Jasmine Slims Lights 100's 100FHP. 37,38,39 

Jumbo Wides KFHP.......26 

Jumbo Wides Lights KFHP.26.5,27 

Kent Golden Lights KFHP. 32,33,33.5,34 

Kent Golden Lights KFSP. 34,35,36 

Kent Golden Lights Menthol KFMSP. 34,35,36 

Kent Golden Lights 100s 100FHP. 36,37,38 

Kent Golden Lights 100s 100FSP.. 36,37 

Kent Golden Lights 100s Menthol 100FMSP. 36,37,37.5 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Butt Lengths 


Brand _ Length - mm 

Kent KFUF. 28,29 

Kent KFSP. 29 

Kent 100s 100FSP. 35,35.5,36,37 

Kent 100s Menthol 100FMSP........ 36,36.5,37 

Kent III Ultra Lights KFSP. 34,35,36 

Kent III Ultra Lights 100s 100FHP. 36,37,37.5 

Kent III Ultra Lights 100s 100FSP... 36,37,38 

Kent Slim Lights 100's 100FHP. 37,38,39 

Kool Non-Filter RNFMSP. 23 

Kool Filters Menthol KFMHP.. 28,29 

Kool Filter Kings KFMSP. 29,29.5 

Kool 100's 100FMHP. 34,35,36 

Kool Super Longs 100's 100FMSP. 34,35,36 

Kool Lights KFMSP. 34,35,35.5,36 

Kool Lights 100's 100FMSP. 38,39,40 

Kool Milds KFMHP. 28,28.5,29,30 

Kool Milds KFMSP. 33.5,34,35 

Kool Milds IOO's 100FMSP.- 39,39.5,40 

L&MKFHP. 32,33,34 

L & M KFSP. 32,33,34,35,36 

L & M Super Kings 100FSP. 37,38,39 

L & M Long Lights 100FSP. 38,39,40 

Lark Filters KFSP. 32,33,34 

Lark Filters 100's 100FSP. 38,38.5,39,39.5 

Lark Lights KFSP. 32,33,34 

Lark Lights IOO's 100FSP. 37,37.5,38,38.5,39 

Lucky Strike RNFSP.23 

Magna KFHP. 28,28.5,29 

Magna KFSP..... 27,28 

Magna Lites KFHP. 28.5,29,29.5,30 

Magna Lites KFSP.. 33,34,34.5,35 

Malibu Lights 100's Menthol 100FMSP... 37,38,39 

Marlboro KFHP. 26,26.5,27 

Marlboro Menthol KFMHP. 27,28,29 

Marlboro KFSP..... 27,28,29 

Marlboro Menthol KFMSP. 27,28,29 

Marlboro 100's (gold package) 100FHP. 34,34.5,35 

Marlboro IOO’s (red package) 100FHP. 34,35,36 

Marlboro 100's (gold package) 100FSP... 33,33.5,34,34.5,35,36 

Marlboro 100's (red package) 100FSP. 34,34.5,35 

Marlboro 25’s KFSP. 27,28 

Marlboro Lights KFHP. 33,34,35 

Marlboro Lights Menthol KFMHP. 33,34,35 

Marlboro Lights KFSP. 33.5,34,34.5,35 

Marlboro Lights 100's 100FHP. 39,39.5,40 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Butt Lengths 


Brand __ 

Marlboro Lights 100's Menthol IOOFMHP...... 

Marlboro Lights 100's 100FSP... 

Marlboro Lights 25's KFSP... 

Marlboro Medium KFHP. 

Marlboro Medium KFSP. 

Marlboro Medium 100's 100FHP. 

Marlboro Medium 100's 100FSP. 

Marlboro Ultra Lights KFHP. 

Marlboro Ultra Lights 100FHP... 

Max 120s 120FSP. 

Max 120s Menthol 120FMSP. 

Merit Filter KFHP.-. 

Merit Filter KFSP... 

Merit Menthol KFMSP. 

Merit 100's 100FSP. 

Merit 100's Menthol 100FMSP. 

Merit Ultima KFHP. 

Merit Ultima KFSP. 

Merit Ultima 100's 100FHP... 

Merit Ultima lOO's 100FSP. 

Merit Ultra Lights KFHP. 

Merit Ultra Lights KFSP. 

Merit Ultra Lights Menthol KFMSP. 

Merit Ultra Lights 100's 100FHP. 

Merit Ultra Lights 100's 100FSP. 

Merit Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP... 

Metro Slims Lights 100's 100FHP. 

Metro Slims Lights 100's Menthol IOOFMHP. 

Misty Full Flavor Slims 100FHP. 

Misty Full Flavor Slims Menthol IOOFMHP... 

Misty Lights Slims 100FHP. 

Misty Lights Slims Menthol IOOFMHP. 

Misty Lights Slims 120's 120FHP. 

Misty Lights Slims 120's Menthol 120FMHP. 

Misty Ultra Lights Slims 100FHP. 

Misty Ultra Lights Slims Menthol IOOFMHP. 

Monarch KNFSP. 

Monarch Full Flavor KFHP.. 

Monarch Menthol KFMHP. 

Monarch Full Flavor KFSP. 

Monarch Menthol KFMSP. 

Monarch lOO's 100FSP. 

Monarch 100's Menthol 100FMSP. 

Monarch Lights KFHP. 

Monarch Lights Menthol KFMHP. 
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Length - mm 

37.39.39.5.40.41.5 

38.39.40 

33.34.35 

32.33.34.35 

34.34.5.35.36 

39.39.5.40 

38.39.40 
35 

39.40 

37.37.5.38 
38 

34.35.36 

34.34.5.35 

33.35.35.5.36 

38.39.40 
38,39,40 

34.35.35.5 

34.35.36 

38.39.40 

39.39.5.40 

34.35.35.5.36 

35.35.5.36 

34.35.36 

38.39.39.5.40 

38.38.5.39 

39.39.5.40 

38.38.5.39 

37.38.39 

38.38.5.39.40 
38,39,40,41 

38.39.40 
. 38,39,40 

38.39.40 
. 39,40,41 

38.39.40.40.5 

37.38.39.40 
23 

27.28 

27.27.5.28 
. 28,28.5,29 
. 27,28,29 

37,38,39 
. 37,38,39 
. 33,34,34.5,35 

33,34,34.5,35 


84 


PM3001014161 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 

















































Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Butt Lengths 


Brand _ Length - mm 

Monarch Lights KFSP...*. 33,34,35 

Monarch Lights Menthol KFMSP. 33,34,35 

Monarch Lights 100's 100FSP. 37,38,39 

Monarch Lights 100's Menthol 100FMSP.. 37,38,39 

Monarch Ultra Lights KFSP. 33,34,35 

Monarch Ultra Lights 100's 100FSP. 37,38,39 

Montclair Full Flavor KFHP. 26,27,28 

Montclair Full Flavor KFSP... 26,27,28 

Montclair Full Flavor 100's 100FSP. 37.5,38,38.5,39 

Montclair Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 37,38,38.5,39 

Montclair Lights KFHP. 31,32,33 

Montc'oir Lights KFSP....... 32,33,34 

Montclair Lights Menthol KFMSP. 32,33,34 

Montclair Lights 100's 100FSP. 38,38.5,39 

Montclair Lights LOO's Menthol 100FMSP. 37,38,39 

Montclair Ultra Lights KFSP. 31,32,33,34,3 5 

Montclair Ultra Lights 100's 100FSP. 37,38,39 

More 120s 120FSP. 40,41,42,43 

More 120s Menthol 120FMSP. 41,42,43 

More Lights 100s 100FHP. 37,37.5,38,38.5,39 

More Lights 100s Menthol 100FMHP. 37,38,39 

More Lights 120s 120FSP.41,42 

More Lights 120s Menthol 120FMSP. 41,42,43 

More White Lights 120s 120FSP. 41,42,43 

More White Lights 120s Menthol 120FMSP... 41.5,42,42.5 

Newport KFMHP. 28,28.5,29 

Newport KFMSP. 28,29 

Newport 100's 100FMHP. 36,37,38 

Newport 100's IOOFMSP. 35,36,37 

Newport 10's KFMSP. 28,29 

Newport 10's 100's IOOFMSP. 36,36.5,37 

Newport 25s KFMSP. 27,28,29 

Newport 25s 100's IOOFMSP. 37 

Newport Lights KFMHP. 32,33 

Newport Lights KFMSP... 35,35.5,36 

Newport Lights 100's 100FMHP. 37 

Newport Lights 100's IOOFMSP.36,37 

Newport Slim Lights 100s 100FMHP. 37,38 

Newport Stripes Lights 100s 100FHP. 36,36.5,37,38 

Newport Stripes Lights 100s Menthol 100FMHP.. 34,35,36,37,38 

North Star KFHP. 27,28,29 

North Star Lights KFHP. 33,34,35 

Now KFHP. 33,34,35 

Now KFSP. 34,34.5,35 

Now Menthol KFMSP. 33,34,35 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Butt Lengths 


Brand 

Now 100s 100FHP.. 

Now 100s100FSP. 

Now 100s Menthol 100FMSP. 

Old Gold Straights KNFSP. 

Old Gold Filters KFHP. 

Old Gold Filters KFSP.... 

Old Gold Filter 100's 100FSP. 

Old Gold Lights KFHP. 

Old Gold Lights KFSP... 

Old Gold Lights 100s 100FSP. 

Pall Mall KNFSP. 

Pall Mall Gold 100’s 100FSP. 

Pall Mali Lights 100's 100FSP. 

Pall Mall Red Filters KFSP. 

Pall Mall Red Filters 100's 100FSP. 

Parliament Lights KFHP... 

Parliament Lights KFSP... 

Parliament Lights 100's 100FSP. 

Philip Morris International 100FHP. 

Philip Morris International Menthol 100FMHP, 

Picayune RNFSP. 

Players RNFHP... 

Players KFHP. 

Players Menthol KFMHP. 

Players 100's 100FHP. 

Players 100's Menthol 100FMHP. 

Players Lights 25's KFSP. 

Players Lights 25's Menthol KFMSP. 

Players Lights 25's 100's 100FSP. 

Players Lights 25's IOO's Menthol 100FMSP. 

Politix KFHP. 

Politix Lights KFHP. 

Prime KNFSP. 

Prime Full Flavor KFHP..... 

Prime Full Flavor KFSP. 

Prime Full Flavor Menthol KFMSP. 

Prime Full Flavor 100's 100FSP. 

Prime Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 

Prime Lights KFHP. 

Prime Lights KFSP. 

Prime Lights Menthol KFMSP. 

Prime Lights 100's 100FSP. 

Prime Lights 100's Menthol 100FMSP. 

Prime Ultra Lights KFSP. 

Prime Ultra Lights IOO's 100FSP. 


Length - mm _ 

3 7)3 $ 

38.38.5.39 

37.38.39 
23 

28.29 
28,29,30 
35.5,36,37 

35.35.5.36 

34.35.36 

34.35.36.36.5.37.38.38.5 
22 

38.5.39.39.5.40 

37.37.5.38.39 

26.26.5.27.28.29 

36.37.38.39.40 

32.33.34 

33.33.5.34 

38.39.40 

35.35.5.36 

35.36 
23 
23 

34.35.36 

35.35.5.36 

38.5.39.39.5.40 

38.39.40 

34.35 

33.34.35 
38,39,40 
37,39,39.5,41,42 

27.28.29 

34.34.5.35 
23 

26.5.27.27.5 
. 27,28,29 

26,27 
. 38,39,40 

37.5.38.39 
32,33,34 

. 32,33,34 
32,33,34 

, 38,38.5,39,39.5,40 
. 38,38.5,39,39.5,40 
. 31,32,33,34 
. 38,39,40 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Butt Lengths 


Brand _ Length - mm 

Private Stock KNFSP.23 

Private Stock Full Flavor KPHP.26,27 

Private Stock Full Flavor KFSP.-.. 28.5,29,29.5 

Private Stock Full Flavor Menthol KFMSP. 26,26.5,27,28 

Private Stock Fuil Flavor 100’s 100FSP. 38,39,40 

Private Stock Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 37,38,39 

Private Stock Lights KFHP. 31,32,33,34 

Private Stock Lights KFSP. 32,33,34 

Private Stock Lights Menthol KFMSP. 32,33,34 

Private Stock Lights LOO's 100FSP. 38,39,40 

Private Stock Lights 100's Menthol 100FMSP. 37,38,39,40 

Private Stock Ultra Lights KFSP. 33,33.5 

Private Stock Ultra Lights 100's 100FSP...38,39 

Pyramid KNFSP. 23 

Pyramid Full Flavor KFSP. 32,33,34 

Pyramid Full Flavor Menthol KFMSP. 33,33.5,34 

Pyramid Full Flavor 100's 100FSP. 38,38.5,39 

Pyramid Full Flavor 100's Menthol 100FMSP. 36,37,37.5,38 

Pyramid Lights KFSP....... 33,33.5,34 

Pyramid Lights 100's 100FSP. 37,37.5,38,38.5,39 

Pyramid Lights 100’s Menthol 100FMSP... 38,39,40 

Pyramid Ultra Lights 100's 100FSP. 37,38,39 

Raleigh KNFSP. 23 

Raleigh KFSP. 28,29,30 

Raleigh 100's 100FSP. 34,35,36 

Raleigh Lights KFSP. 34,34.5,35,35.5,36 

Raleigh Lights 100's 100FSP. 39,39.5,40 

Raleigh Extra KNFSP.23 

Raleigh Extra KFSP. 28,29,30 

Raleigh Extra 100’s 100FSP. 37,38,38.5,39 

Raleigh Extra Lights KFSP. 35,35.5,36 

Raleigh Extra Lights LOO's I00FSP. 37.5,38,39,40,40.5 

Raleigh Extra Lights 100's Menthol 100FMSP. 39,40 

Raleigh Extra Ultra Lights 100‘s 100FSP. 38,39,40 

Richland 20‘s KFSP. 28,29,30 

Richland 20’s Menthol KFMSP. 29,29.5,30 

Richland 20's 100's 100FSP. 34,35,36 

Richland 20’s 100's Menthol 100FMSP. 35,35.5,36 

Riviera KFMSP. 27,27.5,28 

Riviera 100's 100FMSP. 37,38,39 

Salem KFMSP. 27.5,28,28.5 

Salem 100's 100FMSP. 34.5,35,35.5 

Salem Lights KFMSP. 34,35 

Salem Lights 100’s Custom Case 100FMHP. 37,38 

Salem Lights 100's 100FMSP. 37,38,39 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Butt Lengths 


Brand Length - mm 

Salem Preferred 100's 100FMSP. 38,38.5,39 

Salem Preferred Lights 100's IOOFMSP. 37,38,39 

Salem Slim Lights 100's 100FMHP. 37,38,39 

Salem Ultra Lights KFMSP... 33,33.5,34 

Salem Ultra Lights 100's IOOFMSP. 37,37.5,38,38.5 

Saratoga 120’s 120FHP. 37,38,38.5,39,40 

Saratoga 120's Menthol 12QFMHP. 38,38.5,39,40 

Satin 100FSP. 36,37 

Satin Menthol IOOFMSP. 35,36,37 

Silva Thins Filters 100FHP.-. 38,39,40 

Silva Thins Menthol 100FMHP... 38,39,39.5,40 

Special 10's Full Flavor KFHP. 26,27 

Special 10’s Full Flavor 100's 100FHP...... 37,38,39 

Special 10's Lights KFHP. 33,33.5 

Special 10's Lights 100's 100FHP... 37,38,39 

Special 10'sMilds 100's Menthol 100FMHP. 38,38.5,39 

Sterling 100's 100FSP. 37,38,39 

Sterling 100's Mentlrol IOOFMSP. 37,37.5,38,38.5 

Sterling Lights 100's 100FSP. 37,38,39 

Sterling Lights 100's Menthol IOOFMSP. 37,37.5,38 

Sterling Ultra Lights 100's 100FSP. 37,38,39 

Sterling Ultra Lights 100's Menthol IOOFMSP... 37.5,38,38.5. 

Sterling Slim Lights 100's 100FHP. 38,39 

Sterling Slim Lights 100's Menthol 100FMHP.. 38,39 

Style Lights 100's 100FHP. 36,36.5,37 

Style Lights 100's Menthol 100FMHP. 35,36,37,38 

Style Lights 100's 100FSP. 36,37,38 

Style Lights 100's Menthol IOOFMSP. 36,36.5,37 

Style Slims Lights 100's 100FHP. 37,38 

Style Slims Lights 100's Mentliol 100FMHP. 37,38,39 

Summit KNFSP. 23 

Summit Full Flavor KFHP..... 26,26,5,27 

Summit Full Flavor KFSP. 29,29.5,30 

Summit Full Flavor Menthol KFMSP.. 26,27,28 

Summit Full Flavor 100's 100FSP. 38,38.5,39 

Summit Full Flavor 100's Menthol IOOFMSP. 38,38.5,39 

Summit Lights KFHP. 33,33.5 

Summit Lights KFSP.. 32,33,34 

Summit Lights Menthol KFMSP. 32.5,33,33.5,34 

Summit Lights 100's 100FSP. 38,39,40 

Summit Lights 100's Menthol IOOFMSP. 39,39.5,40 

Summit Ultra Lights KFSP. 31,32,33,34,35 

Summit Ultra Lights 100’s 100FSP... 39,40 

Tall 120s 120FSP. 37,37.5,38,39 

Tall 120s Menthol 120FMSP. 37,38,39,40 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Butt Lengths 


Brand _ Length - mm 

Tareyton KFSP.. 25,26,27,28 

Tareyton 100's 100FSP. 34,35,35.5,36 

Tareyton Lights KFSP... 33,33.5,34 

Tareyton Long Lights I00FSP. 33,34,35,36 

Triumph KFSP. 34,34.5,35 

Triumph Menthol KJFMSP. 34.5,35,35.5,36 

Triumph 100s Menthol 100FMSP.36,37 

True KFHP. 32,33 

True KFSP. 32,33,34 

True Menthol KFMSP. 32,33,34 

True 100s 100FHP. 35.5,36,36.5 

True 100s 100FSP. 36,36.5,37 

True 100s Menthol 100FMSP. 36,36.5,37 

Vantage. KFSP. 33,34,35 

Vantage Menthol KFMSP. 33,34,35 

Vantage 100s 100FSP. 37,37.5,38,39 

Vantage 100s Menthol I0OFMSP.38,38.5,39 

Vantage Ultra Lights KFHP. 34,34.5,35 

Vantage Ultra Lights KFSP. 33,34,35 

Vantage Ultra Lights 100s 100FHP. 37,37.5,38,38.5,39 

Vantage Ultra Lights 100s 100FSP..... 37,38,39 

Viceroy KFHP. 28,29,29.5 

Viceroy KFSP. 29,29.5,30 

Viceroy 100's 100FSP. 34,35,36 

Viceroy Lights KFHP... 34,34.5,35,35.5,36,37 

Viceroy Lights KFSP.,,,,. 35,35.5,36,36.5 

Viceroy Lights 100's 100FSP. 38,39,40 

Viceroy Ultra Lights 100's 100FSP. 38,39,40 

Virginia Slims 100FSP..... 34,35,36 

Virginia Slims Menthol 100FMSP. 34,35,36 

Virginia Slims Lights 100FHP. 38,39,39.5,40 

Virginia Slims Lights Menthol 100FMHP.. 39,39.5,40 

Virginia Slims Lights 120's 120FHP. 38,39,40 

Virginia Slims Lights 120's Menthol 120FMHP.. 37,38,39,40 

Virginia Slims Ultra Lights 100FHP.,... 38,39,39.5,40 

Virginia Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP. 38,39 

Virginia Slims Superslims 100FHP. 34,35,36 

Virginia Slims Superslims Menthol 100FMHP.. 34,35,36 

Winston KFHP. 27,28,29 

Winston KFSP. 27,28 

Winston 100's 100FSP. 39,40,41 

Winston Lights KFHP. 33,34,35 

Winston Lights KFSP. 33,34,34.5,35 

Winstou Lights 100's 100FHP.37,38 

Winston Lights 100's 100FSP. 38,38.5,39 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Butt Lengths 


Brand _ Length - mm 

Winston Select KFHP. 28,28.5,29 

Winston Select KFSP. 27,28,29,34 

Winston Select 100's 100FHP....... 38,38.5 

Winston Select 100's 100FSP.37,38 

Winston Select Lights KFHP. 33,33.5,34,35 

Winston Select Lights KFSP. 33.5,34,34.5,35 

Winston Select Lights Slims 100FHP. 37.5,38,38.5 

Winston Ultra Lights KFHP. 34,34.5,35 

Winston Ultra Lights KFSP. 33,34,35 

Winston Ultra Lights 100's 1Q0FHP. 37,38,39 

Winston Ultra Lights 100's 100FSP. 37,38,38.5,39 

Cartier Vendome Lights 100FHP..., 32,33 

Cartier Vendome Lights Menthol 100FMHP.32,33 

Cartier Vendome Ultra Lights 100FHP. 31,32,33 

Craven A Filter Standard Size RFHP. 23 

Craven A KFHP. 26,27,27.5 

Dunliill International 100FHP(red pack). 31,32 

DunWll Menthol 100FMHP(green pack).31,32,33 

Dunliill Int. Superior Mild 100FHP(bluepack). 37,37.5,38 

Dunliill Lights KFHP. 28,28.5,29 

Dunhill Lights Menthol KFMHP... 28,28.5,29 

Gauloises Blondes KFHP. 27 

Gauloises Blondes Lights KFHP. 35.5,36 

Gitanes Blondes Milds KFHP..... 34.5,35,35.5,36 

Gitanes Blondes Lights KFHP. 35,35.5 

St. Moritz Menthol 100FMSP. 34,35,36,37 
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Appendix D - Brand Codes 


Final Report 2/24/97 


91 


PM3001014168 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 




Tobacco institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Brand Codes 


Brand 

Codes Brand 

_ c __ 

AL2M05 v 7 Alpine KFMHP 
AL4M05' / / Alpine KFMSP 
AL8M05Y 7 Alpine 100's 100FMSP 
AP2M05'^ Alpine Lights KFMHP 
AP4M05 ■/ Alpine Lights KFMSP 
AP8M05 ^ Alpine Lights 100's 100FMSP 
AC4X02 American Full Flavor KFSP 

AC8X02 American Full Flavor 100’s 100FSP 

AT4X02 American Lights KFSP 

AT8X02 American Lights 100's 100FSP 

BJ5X05\/ Basic KNFSP 
BJ4X05'/ Basic Filters KFSP 
BJ4M05/ Basic Menthol KFMSP 
BJ8X05 vC Basic Filter 100‘s 100FSP 
BJ8M05 * Basic 100's Menthol XOOFMSP 
BX4X05v/ Basic Lights KFSP 
BX4M05 S Basic Lights Menthol KFMSP 
BX8X05 v 7 Basic Lights 100‘s 100FSP 
BX8M05V 7 Basic Lights 100's Menthol 100FMSP 
BY4X05 J Basic Ultra Lights KFSP 
BY8X05 •/ Basic Ultra Lights 100's 100FSP 
BE2X06 Bee KFHP 
EB2X06 Bee Lights KFHP 
BL4M02 Belair KFMSP 
BL8M02 Belair 100's 100FMSP 
BH2X05vA Benson & Hedges KFHP 
BH6X05 r Benson & Hedges 100's 100FHP 
BH6M05 f Benson & Hedges 100’s Menthol 100FMHP 
BH8X05-/ Benson & Hedges 100's 100FSP 
BH8M05 * Benson & Hedges 100's Menthol 100FMSP 
BU6X05 , Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's 100FHP 
BU6M05 v7 Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's Menthol 100FMHP 
B06X05/ Benson & Hedges Lights 100's 100FHP 
BG6M05/ Benson & Hedges Lights 100's Menthol 100FMHP 
BG8X05 v 7 Benson & Hedges Lights 100's 100FSP 
BG8M05 Benson & Hedges Lights 100's Menthol 100FMSP 
PH4X05 ^ B & H Multifilter KFSP 
BB5XOG Best Value KNFSP 

BB4X06 - Best Value Full Flavor KFSP 

BB4M06 Best Value Full Flavor Menthol KFMSP 
BB8X06 Best Value Full Flavor 100's 100FSP 
BB8M06 Best Value Full Flavor 100's Menthol 100FMSP 
BA4X06 Best Value Lights KFSP 

BA4M06 Best Value Lights Menthol KFMSP 

BA8X06 Best Value Lights 100's 100FSP 
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Brandi Codes 


Brand 

Codes 


Brand 


Best Value Lights 100’s Menthol 100FMSP 
Best Value Ultra Light KFSP 
Best Value Ultra Light 100's 100FSP 
Bristol KNFSP 
Bristol Full Flavor KFSP 
Bristol Full Flavor 100's 100FSP 
Bristol Lights KFSP 
Bristol Lights Menthol KFMSP 
Bristol Lights 100's 100FSP 
Bristol Lights 100's Menthol 100FMSP 
Bristol Lowest KFSP 
Bristol Lowest 100's 100FSP 
Bristol Ultra Lights 100's 100FSP 
Bucks Filter KFSP 
Bucks Lights KFSP 
Cambridge Full Flavor KFSP 
Cambridge Full Flavor 100's 100FSP 
CM4X05‘''/Cambridge Lights KFSP 
CM4M05 V ' Cambridge Lights Menthol KFMSP 
CM8X05 ^ Cambridge Lights 100's 100FSP 


BA8M06 
BV4X06 
BV8X06 
BR5X05 v'' 
BR4X05/" 
BR8X05 / 
BS4X05 
BS4M05/ 
BS8X05 / 
BS8M05 * 
BW4X05/ 
BW8X05 v' 
BT8X05 
BF4X05 * 
BC4X05/ 
CF4X05 Yj 

■y 


CF8X05 1 


/ 


CM8M05 

CW4X05 

CW8X05 

CD 8X05 v'' 

CL1X06 

CL2X06 

CL4X06 

CL6X06 

CL8X06 

CG2X06 

CG4X06 

CG6X06 

CG8X06 

CU2X06 

CU4X06 

CU6X06 

CZ2X06 

CQ2X06 

CC2X06 

CC4X06 

CC6X06 

CP6X02 

CP6M02 

CUCX02 

CUCM02 


Cambridge Lights 100’s Menthol 100FMSP 

Cambridge Lowest KFSP 

Cambridge Lowest 100’s 100FSP 

Cambridge Ultra Low Tar 100’s 100FSP 

Camel RNFSP 

Camel Filters KFHP 

Camel Filters KFSP 

Camel Filters 99 100FHP 

Camel Filters 100’s 100FSP 

Camel Lights KFHP 

Camel Lights KFSP 

Camel Lights 99 100FHP 

Camel Lights 100’s 100FSP 

Camel Ultra Lights KFHP 

Camel Ultra Lights KFSP 

Camel Ultra Lights 100's 100FHP 

Camel Wides KFHP 

Camel Wides Lights KFHP 

Camel Special Lights KFHP 

Camel Special Lights KFSP 

Camel Special Lights 100's 100FHP 

Capri Super Slims Lights 100FHP 

Capri Super Slims Lights Menthol IOOFMHP 

Capri Super Slims Lights 120’s 120FHP 

Capri Super Slims Lights 120's Menthol 120FMHP 
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Brand Codes 


Brand 

Codes 

Brand 

CZ6X02 

Capri Super Slims Ultra Lights 100FHP 

CZ6M02 

Capri Super Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP 

CR2X02 

Carlton Ultra KFHP 

CR4X02 

Carlton KFSP 

CR4M02 

Carlton Menthol KFMSP 

CJ2X02 

Carlton 83 KFHP 

CR6X02 

Carlton 100's 100FHP 

CR6M02 

Carlton 100's Menthol 100FMHP 

CR8X02 

Carlton lOO's I00FSP 

CR8M02 

Carlton 100's Menthol 100FMSP 

CRDX02 

Carlton 120's 120FSP 

CRDM02 

Carlton I20's Menthol 120FMSP 

CO4X06 

Carolina Gold KFSP 

CO4M06 

Carolina Gold Menthol KFMSP 

CI4X06 

Carolina Gold Lights KFSP 

CN4V06 

Century 25's KFSP 

CN8V06 

Century 25's 100's 100FSP 

CS4V06 

Century 25's Lights KFSP 

CS8V06 

Century 25‘s Lights 100‘s 100FSP 

CS8W06 

Century 25‘s Lights 100‘s Menthol 100FMSP 

CH1X03 

Chesterfield RNFSP 

CH5X03 

Chesterfield KNFSP 

CK.4X03 

Chesterfield Filter Lights KFSP 

PH 1X05 v 7 

Commander RNFSP 

PH5X05 

Commander KNFSP 

CO4X03 

Covington Filters KFSP 

CO4M03 

Covington Filters Menthol KFMSP 

CO8X03 

Covington Filter 100‘s 100FSP 

CV4X03 

Covington Lights KFSP 

CV8X03 

Covington Lights 100‘s 100FSP 

CV8M03 

Covington Lights 100‘s Menthol 100FMSP 

CG8X03 

Covington Ultra Lights 100's 100FSP 

DV2X05 V 

Dave's Filter KFHP 

DS2X05 -/ 

Dave's Lights KFHP 

DR5X06 

Doral KNFSP 

DR2X06 

Doral Full Flavor KFHP 

DF4X06 

Doral Full Flavor KFSP 

DF4M06 

Doral Full Flavor Menthol KFMSP 

DF6X06 

Doral Full Flavor 100‘s 100FHP 

DF8X06 

Doral Full Flavor 100‘s 100FSP 

DF8M06 

Doral Fuli Flavor 100‘s Menthol 100FMSP 

DG2X06 

Doral Lights KFHP 

DG4X06 

Doral Lights KFSP 

DG4M06 

Doral Lights Menthol KFMSP 

DG6X06 

Doral Lights 100‘s 100FHP 
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Brand Codes 


Brand 

Codes 

DG8X06 

DG8M06 

DL4X06 

DL8X06 

EO5X05'/ 

ET6X03 

EVCX03 

EVCM03 

EUCX03 

EUCM03 

GP5X02 

GP2X02 

GP4X02 

GP4M02 

GP6X02 

GP8X02 

GP8M02 

GL2X02 

GL4X02 

GL4M02 

GL6X02 

GL8X02 

GL8M02 

GU4X02 

GU4M02 

GU8X02 

GU8M02 

HD2X04 

HD4X04 

HD8X04 

HA2X04 

HA4X04 

HA8X04 

HT5X02 

HW2X06 

HG2X06 

JS6X03 

JW2X0G 

JU2X06 

KG2X04 

KG4X04 

KG4M04 

KG6X04 

KG8X04 

KG8M04 


Brand 

Doral Lights 100's lOOFSP ' 

Doral Lights IOO’s Menthol 100FMSP 

Doral Ultra Lights KFSP 

Doral Ultra Lights 100's lOOFSP 

English Ovals KNFl-fP 

Eve Lights Slim 100's 100FHP 

Eve Lights Slim 120's 120FHP 

Eve Lights Slim 120's Menthol 120FMHP 

Eve Ultra Lights Slim 120's 120FHP 

Eve Ultra Lights Slim 120's Menthol 120FMHP 

GPC-Approved KNFSP 

GPC-Approved Full Flavor KFHP 

GPC-Approved FulL Flavor KFSP 

GPC-Approved Full Flavor Menthol KFMSP 

GPC-Approved Full Flavor 100's 100FHP 

GPC-Approved Full Flavor 100's lOOFSP 

GPC-Approved Full Flavor 100's Menthol 100FMSP 

GPC-Approved Lights KFHP 

GPC-Approved Lights KFSP 

GPC-Approved Lights Menthol KFMSP 

GPC-Approved Lights 100's 100FHP 

GPC-Approved Lights 100's lOOFSP 

GPC-Approved Lights 100's Menthol 100FMSP 

GPC-Approved Ultra Lights KFSP 

GPC-Approved Ultra Lights Menthol KFMSP 

GPC-Approved Ultra Lights 100's lOOFSP 

GPC-Approved Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP 

Harley Davidson Full Flavor KFHP 

Harley Davidson Full Flavor KFSP 

Harley Davidson Full Flavor 100's lOOFSP 

Harley Davidson Lights KFHP 

Harley Davidson Lights KFSP 

Harley Davidson Lights 100s lOOFSP 

Herbert Tareyton KNFSP 

Hogshead Wide Full Flavor KFHP 

Hogshead Wide Lights KFHP 

Jasmine Slims Lights 100's 100FHP 

Jumbo Wides KFHP 

Jumbo Wides Lights KFHP 

Kent Golden Lights KFHP 

Kent Golden Lights KFSP 

Kent Golden Lights Menthol KFMSP 

Kent Golden Lights 100s IOOFHP 

Kent Golden Lights 100s lOOFSP 

Kent Golden Lights 100s Menthol 100FMSP 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
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Brand Codes 


Brand 

Codes Brand _ 

KN2X04 Kent KFHP 

KN4X04 Kent KFSP 

KN8X04 Kent 100s 100FSP 

KN8M04 Kent 100s Menthol 100FMSP 

KE4X04 Kent III Ultra Lights KFSP 

KE6X04 Kent III Ultra Lights 100s 100FHP 

KE8X04 Kent III Ultra Lights 100s IOOFSP 

KS6X04 Kent Slim Lights 100's I00FHP 

KL1M02 Kool Non-Filter RNFMSP 

KL2M02 Kool Filters Menthol KFMHP 

KL4M02 Kool Filter Kings KFMSP 

KL6M02 Kool 100's 100FMHP 

KL8M02 Kool Super Longs 100's 100FMSP 

KH4M02 Kool Lights KFMSP 

KH8M02 Kool Lights 100's 100FMSP 

KM2M02 Kool Milds KFMHP 

KM4M02 Kool Milds KFMSP 

KM8M02 Kool Milds 100’s 100FMSP 

LM2X03 L & M KFHP 

LM4X03 L & M KFSP 

LM8X03 L & M Super Kings IOOFSP 

LL8X03 L & M Long Lights IOOFSP 

LK4X03 Lark Filters KFSP 

LK8X03 Lark Filters 100's IOOFSP 

LI4X03 Lark Lights KFSP 

LI8X03 Lark Lights 100's IOOFSP 

LS1X02 Lucky Strike RNFSP 

MQ2X06 Magna KFHP 

MQ4X06 Magna KFSP 

MN2X06 Magna Lites KFHP 

MN4X06 Magna Lites KFSP 

MI8M02 Malibu Lights 100's Menthol 100FMSP 

ML2X05 •/ / Marlboro KFHP 

ML2M05 v Marlboro Menthol KFMHP 

ML4X05/. Marlboro KFSP 

ML4M05 v Marlboro Menthol KFMSP 

ML6X05 Marlboro 100's (gold package) 100FHP 

Ml 16X05 vf Marlboro 100's (red package) 100FHP 

ML8X05 rfl \, Marlboro 100's (gold package) IOOFSP 

MH8X05 Marlboro 100's (red package) IOOFSP 

ML4V05 / Marlboro 25's KFSP 

MR2X05 / Marlboro Lights KFHP 

MR2M05 Marlboro Lights Menthol KFMHP 

MR4X05 / Marlboro Lights KFSP 

MR6X05-/ Marlboro Lights 100's 100FHP 
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Brand Codes 


Brand 

Codes Brand 

MR6M05 s/ Marlboro Lights IOO's Menthol 100FMHP 
MR8X05sX Marlboro Lights IOO's 100FSP 
MP.4 V05'/" Marlboro Lights 25's KFSP 
MM2X05 C 
MM4X05vX 
MM6X05/ 

MM8X05X. 

MU2X05/ 

MU6X05-/ 

MXDX04 
MXDM04 
ME2X05 V/ 

ME4X05 w 
MO4M05'/ 

ME8X05/ / 

ME8M05 
UM2X05A 
UM4X05 v 
UM6X05 / 

UM8X05*^ 

MA2X05-/ 

MA4X05 S 
MA4M05* / 

MA6X05 \/ Merit Ultra Lights 100's 100FHP 
MA8X05'7 Merit Ultra Lights IOO's 100FSP 
MA8M05 * Merit Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP 
MT6X06 Metro Slims Lights 100's 100FHP 
MT6M06 Metro Slims Lights 100's Menthol 100FMHP 
MY6X02 Misty Full Flavor Slims 1OOFHP 
MY6M02 Misty Full Flavor Slims Menthol 100FMHP 
MS6X02 Misty Lights Slims 100FHP 
MS6M02 Misty Lights Slims Menthol 100FMHP 
MSCX02 Misty Lights Slims 120's 120FHP 
MSCM02 Misty Lights Slims 120’s Menthol 120FMHP 
MU6X02 Misty Ultra Lights Slims 100FHP 
MU6M02 Misty Ultra Lights Slims Menthol 100FMHP 
MK5X06 Monarch KNFSP 
MK2X06 Monarch Full Flavor KFHP 
MK2M06 Monarch Menthol KFMHP 
MK4X06 Monarch Full Flavor KFSP 
MK4M06 Monarch Menthol KFMSP 
MK8X06 Monarch IOO's 100FSP 
MK8M06 Monarch 100's Menthol 100FMSP 
MC2X06 Monarch Lights KFHP 
MC2M06 Monarch Lights Menthol KFMHP 
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Marlboro Medium KFHP 

Marlboro Medium KFSP 

Marlboro Medium 100's l OOFHP 

Marlboro Medium IOO's 100FSP 

Marlboro Ultra Lights KFHP 

Marlboro Ultra Lights 100FHP 

Max 120s120FSP 

Max 12Cs Menthol 120FMSP 

l tent Filter KFHP 

Merit Filter KFSP 

Merit Menthol KFMSP 

Merit 100's 100FSP 

Merit IOO's Menthol 100FMSP 

Merit Ultima KFHP 

Merit Ultima KFSP 

Merit Ultima 100's 100FHP 

Merit Ultima 100's 100FSP 

Merit Ultra Lights KFHP 

Merit Ultra Lights KFSP 

Merit Ultra Lights Menthol KFMSP 
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■and 

)des Brand 


MC4X06 

MC4M06 

MC8X06 

MC8M06 

MJ4X06 

MJ8X06 

MT2X02 

MT4X02 

MT8X02 

MT8M02 

MC2X02 

MC4X02 

MC4M02 

MC8X02. 

MC8M02 

MN4X02 

MN8X02 

MODX06 

MODM06 

MO6X06 

MOSM06 

MSDX06 

MSDM06 

MZDX06 

MZDM06 

NP2M04 

NP4M04 

NP6M04 

NP8M04 

NZ4Z04 

NZ8Z04 

NP4W04 

KP8W04 

NL2M04 

NL4M04 

NL6M04 

NL8M04 

NN6M04 

NS6X04 

NS6M04 

NA2X06 

NT2X06 

NO2X06 

NO4X06 

NO4M06 


Monarch Lights KFSP 

Monarch. Lights Menthol KFMSP 

Monarch Lights 100's 100FSP 

Monarch Lights 100’s Mentliol 100FMSP 

Monarch Ultra Lights KFSP 

Monarch Ultra Lights 100's 100FSP 

Montclair Full Flavor KFHP 

Montclair Full Flavor KFSP 

Montclair Full Flavor 100’s 100FSP 

Montclair Full Flavor 100's Mentliol 100FMSP 

Montclair Lights KFHP 

Montclair Lights KFSP 

Montclair Lights Mentliol KFMSP 

Montclair Lights 100's 100FSP 

Montclair Lights 100's Mentliol 100FMSP 

Montclair Ultra Lights KFSP 

Montclair Ultra Lights 100's 100FSP 

More 120s 120FSP 

More 120s Menthol 120FMSP 

More Lights 100s 100FHP 

More Lights 100s Mentliol 100FMHP 

More Lights I20s 120FSP 

More Lights 120s Menthol 120FMSP 

More White Lights 120s 120FSP 

More White Lights 120s Menthol 120FMSP 

Newport KFMHP 

Newport KFMSP 

Newport 100's 100FMHP 

Newport 100's 100FMSP 

Newport 10's KFMSP 

Newport 10's 100's 100FMSP 

Newport 25s KFMSP 

Newport 25s 100's 100FMSP 

Newport Lights KFMHP 

Newport Lights KFMSP 

Newport Lights 100*s 100FMHP 

Newport Lights 100's 100FMSP 

Newport Slim Lights 100s 100FMHP 

Newport Stripes Lights 100s 100FHP 

Newport Stripes Lights 100s Menthol 100FMHP 

North Star KFHP 

North Star Lights KFHP 

Now KFHP 

Now KFSP 

Now Menthol KFMSP 
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Brand 

Codes Brand _ 

_____ Now 100s tooFIEP ””” 

NO8X06 Now 100s 100FSP 

NO8M06 Now 100s Menthol 100FMSP 

OG5X04 Old Gold Straights KNFSP 

OG2X04 Old Gold Filters KFHP 

OG4X04 Old Gold Filters KFSP 

OG8X04 Old Gold Filter 100's 100FSP 

OL2X04 Old Gold Lights KFHP 

OL4X04 Old Gold Lights KFSP 

OL8X04 Old Gold Lights 100s 100FSP 

PM5X02 Pall Mall KNFSP 

PM8X02 Pall Mall Gold 100's 100FSP 

PA8X02 Pall Mall Lights 100's 100FSP 

PV4X02 Pall Mall Red Filters KFSP 

PV8X02 Pall Mall Red Filters 100's 100FSP 

PT2X05\/ Parliament Lights KFHP 

PT4X05' / Parliament Lights KFSP 

PT8X05'/ Parliament Lights 100's 100FSP 

PI6X05 w Philip Morris International 100FHP 

PI0M05\/ Philip Morris International Menthol 100FMHP 

PC1X03 Picayune RNFSP 

PL1X05' - '/, Players RNFHP 

PL2X05 * Players KFHP 

PL2M05v/ Players Menthol. KFMHP 

PL6X05*/ Players 100’s 100FHP 

PL6M05^f Players 100's Menthol 100FMHP 

PL4V05'/ Players Lights 25's KFSP 

PL4W05 S Players Lights 25's Menthol KFMSP 

PL8V05 / Players Lights 25's 100's 100FSP 

PL8 WO5 Players Lights 25's 100's Menthol 100FMSP 

PX2X00 Politix KFHP 

XP2X06 Politix Lights KFHP 

PE5X02 Prime KNFSP 

PE2X02 Prime Full Flavor KFHP 

PE4X02 Prime Full Flavor KFSP 

PE4M02 Prime Full Flavor Menthol KFMSP 

PE8X02 Prime Full Flavor 100’s 1OOFSP 

PE8M02 Prime Full Flavor 100's Menthol 100FMSP 

PS2X02 Prime Lights KFHP 

PS4X02 Prime Lights KFSP 

PS4M02 Prime Lights Menthol KFMSP 

PS8X02 Prime Lights 100's 100FSP 

PS8M02 Prime Lights 100's Menthol 100FMSP 

PU4X02 Prime Ultra Lights KFSP 

PU8X02 Prime Ultra Lights 100's 1 OOFSP 
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Brand 

Codes Brand 

PK5X02 Private Stock KNFSP 

PK2X02 Private Stock Full Flavor KFHP 

PK4X02 Private Stock Full Flavor KFSP 

PK4M02 Private Stock Full Flavor Menthol KFMSP 

PK8X02 Private Stock Full Flavor 100's I00FSP 

PK8M02 Private Stock Full Flavor 100's Menthol 100FMSP 

PO2X02 Private Stock Lights KFHP 

PO4X02 Private Stock Lights KFSP 

PO4M02 Private Stock Lights Menthol KFMSP 

PO8X02 Private Stock Lights 100's IOOFSP 

PO8M02 Private Stock Lights 100's Menthol 100FMSP 

PZ4X02 Private Stock Ultra Lights KFSP 

PZ8X02 Private Stock Ultra Lights 100's 100FSP 

PY5X03 Pyramid KNFSP 

PY4X03 Pyramid Full Flavor KFSP 

PY4M03 Pyramid Full Flavor Menthol KFMSP 

PY8X03 Pyramid Full Flavor 100's 100FSP 

PY8M03 Pyramid Full Flavor 100's Menthol 100FMSP 

PW4X03 Pyramid Lights KFSP 

PW8X03 Pyramid Lights 100's 100FSP 

PWSM03 Pyramid Lights 100's Menthol 100FMSP 

PQ8X03 Pyramid Ultra Lights 100's IOOFSP 

RG5X02 Raleigh KNFSP 

RG4X02 Raleigh KFSP 

RG8X02 Raleigh 100's IOOFSP 

RL4X02 Raleigh Lights KFSP 

RL8X02 Raleigh Lights 100’s IOOFSP 

RE5X02 Raleigh Extra KNFSP 

RE4X02 Raleigh Extra KFSP 

RE8X02 Raleigh Extra 100's IOOFSP 

RA4X02 Raleigh Extra Lights KFSP 

RA8X02 Raleigh Extra Lights 100's IOOFSP 

RA8M02 Raleigh Extra Lights 100's Menthol IOOFMSP 

RU8X02 Raleigh Extra Ultra Lights 100's IOOFSP 

RT4X02 Richland 20's KFSP 

RT4M02 Richland 20's Menthol KFMSP 

RT8X02 Richland 20’s 100's IOOFSP 

RT8M02 Richland 20's 100's Menthol IOOFMSP 

RV4M02 Riviera KFMSP 

RV8M02 Riviera 100’s IOOFMSP 

SL4M06 Salem KFMSP 

SLSM06 Salem 100’s IOOFMSP 

SI4M06 Salem Lights KFMSP 

SI6M06 Salem Lights 100’s Custom Case 100FMHP 

SI8M06 Salem Lights 100’s IOOFMSP 
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Brand 

Codes Brand 

SP8M06 Salem Preferred 100's 100FMSP 

SF8M06 Salem Preferred Lights 100's 100FMSP 

SS6M06 Salem Slim Lights 100's 100FMHP 

SU4M06 Salem Ultra Lights KFMSP 

SU8M06 Salem Ultra Lights 100's 100FMSP 

SGCX05 V' Saratoga 120's 120FHP 

SGCM05 * Saratoga 120's Menthol 120FMHP 

SD8X04 Satin 100FSP 

SD8M04 Satin Menthol 100FMSP 

ST6X02 Silva Thins Filters 100FHP 

ST6M02 Silva Thins Menthol 100FMHP 

SQ2Y02 Spiral 10's Full Flavor KFHP 

SQ6Y02 Special 10's Full Flavor 100's 100FHP 

SK2Y02 Special 10's Lights KFHP 

SK6Y02 Special 10’s Lights 100's 100FHP 

SJ6Z02 Special 10*s Milds 100's Menthol 100FMHP 

SR8X06 Sterling 100's 100FSP 

SR8M06 Sterling 100's Menthol 100FMSP 

SG8X06 Sterling Lights 100's 100FSP 

SG8M06 Sterling Lights 100's Menthol 100FMSP 

ST8X06 Sterling Ultra Lights 100's 100FSP 

ST8M06 Sterling Ultra Lights 100's Mentliol 100FMSP 

SN6X06 Sterling Slim Lights 100's 100FHP 

SN6M06 Sterling Slim Lights 100's Menthol 100FMHP 

SY6X04 Style Lights lOO’s 100FHP 

SY6M04 Style Lights 100's Menthol 100FMHP 

SY8X04 Style Lights 100's 100FSP 

SYSM04 Style Lights 100's Menthol 100FMSP 

SS6X04 Style Slims Lights 100's 100FHP 

SS6M04 Style Slims Lights 100's Menthol 100FMHP 

SW5X02 Summit KNFSP 

SW2X02 S u mmit Full Flavor KFHP 

SW4X02 Summit Full Flavor KFSP 

SW4M02 Summit Full Flavor Mentliol KFMSP 

SW8X02 Summit Full Flavor 100's 100FSP 

SW8M02 Summit Full Flavor 100's Mentliol 100FMSP 

SO2X02 Summit Lights KFHP 

SO4X02 Summit Lights KFSP 

SO4M02 Summit Lights Mentliol KFMSP 

SO8X02 Summit Lights 100's 100FSP 

SO8M02 Summit Lights 100's Menthol 100FMSP 

SX4X02 Summit Ultra Lights KFSP 

SX8X02 Summit Ultra Lights 100's 100FSP 

TLDX02 Tall 120s 120FSP 

TLDM02 Tall 120s Mentliol 120FMSP 
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Brand 

Codes Brand 

TA4X02 Tareyton KFSP 

TA8X02 Tareyton 100's 100FSP 

TY4X02 Tareyton Lights KFSP 

TY8X02 Tareyton Long Lights 100FSP 

TF4X04 Triumph KFSP 

TF4M04 Triumph Menthol KFMSP 

TF8M04 Triumph 100s Menthol 100FMSP 

TR2X04 True KFHP 

TR4X04 True KFSP 

TR4M04 True Menthol KFMSP 

TR6X04 True 100s 100FHP 

TR8X04 True 100s 100FSP 

TR8M04 True 100s Menthol 100FMSP 

VG4X06 Vantage KFSP 

VG4M06 Vantage Menthol KFMSP 

VG8X06 Vantage 100s 100FSP 

VG8M06 Vantage 100s Menthol 100FMSP 

VU2X06 Vantage Ultra Lights KFHP 

VU4X06 Vantage Ultra Lights KFSP 

VU6X06 Vantage Ultra Lights 100s 100FHP 

VU8X06 Vantage Ultra Lights 100s 100FSP 

VC2X02 Viceroy KFHP 

VC4X02 Viceroy KFSP 

VC8X02 Viceroy 100's 100FSP 

VR2X02 Viceroy Lights KFHP 

VR4X02 Viceroy Lights KFSP 

VR8X02 Viceroy Lights 100‘s 100FSP 

VI8X02 Viceroy Ultra Lights 100's 100FSP 

VS8X05-/ Virginia Slims 100FSP 

VS8M05/ Virginia Slims Menthol 100FMSP 

VL6X05 S Virginia Slims Lights 100FHP 

VL6M05 vL Virginia Slims Lights Menthol 100FMHP 

VLCX05 / Virginia Stints Lights 120's 120FHP 

VLCM05 7 Virginia Slims Lights 120's Menthol 120FMHP 

VY6X05 'f, Virginia Slims Ultra Lights 100FHP 

VY6M05 '•> Virginia Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP 

VA6X05 J Virginia Slims Superslims 100FHP 

VA6M05 y Virginia Slims Superslims Menthol 100FMMP 

WN2X06 Winston KFHP 

WN4X06 Winston KFSP 

WN8X06 Winston 100's IOOFSP 

WL2X06 Winston Lights KFHP 

WL4X06 Winston Lights KFSP 

WL6X06 Winston Lights 100's 100FHP 

WL8X06 Winston Lights 100's IOOFSP 
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Tobacco Institute Testing Laboratory 
Market Sample 39 
Brand Codes 


Brand 

Codes Brand 

WS2X06 Winston Select KFHP 

WS4X06 Winston Select KFSP 

WS6X06 Winston Select 100's 100FHP 

WS8X06 Winston Select 100’s 100FSP 

WE2X06 Winston Select Lights KFHP 

WE4X06 Winston Select Lights KFSP 

WM6X06 Winston Select Lights Slims 100FHP 
WU2X06 Winston Ultra Lights KFHP 

WU4X06 Winston Ultra Lights KFSP 

WU6X06 Winston Ultra Lights 100's 100FHP 

WU8X06 Winston Ultra Lights 100's 100FSP 

CM6X09 Cartier Vendome Lights 100FHP 

CM6M09 Cartier Vendome Lights Menthol 100FMHP 

CR6X09 Cartier Vendome Ultra Lights 100FHP 
CI0X09 Craven A Filter Standard Size RFHP 

CE2X09 Craven A KFHP 

D16X0 9 Dunhill International 100FHP(red pack) 

DI6M09 Dunhill Menthol 100FMHP(green pack) 

DS6X09 Dunhill Int. Superior Mild 100FHP(bluepack) 

DL2X09 Dunhill Lights KFHP 

DL2M09 Dunhill Lights Menthol KFMHP 

GB2X09 Gauloises Blondes KFHP 

GD2X09 Gauloises Blondes Lights KFHP 

GI2X09 Gitanes Blondes Milds KFHP 

GT2X09 Gitanes Blondes Lights KFHP 

SZ8M09 St. Moritz Menthol 100FMSP 
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Table 1 

Summary of Tar Results for TITL Market Sample #39 


Philip Mun is USA 
CONFIDENTIAL 




PTL 1996 Year 



TITL Market 

\ TITL Market 

TITL Market Samnle 



Averaae 

TarSoecs 

Advertised Tar 

SarriDle #38 

Sample #39 

#39 Rounded 


Alpine KFMHP 

15.8 

16 

15 

15.9 

16.0 

16 


Alpine KFMSP 

15.6 

16 

15 

15.5 

15.7 

j 16 


Alpine IOC's 100FMSP 

15.9 

IS 

15 

15.9 

15.6 

16 


Alpine Lights KFMHP 

9.8 

10 

9 

9.1 

9.5 

9 


Alpine Lights KFMSP 

9.8 

10 

9 

9.6 

9.1 

9 


Alpine Lights 100's 100FMSP 

9.9 

10 

9 

9.1 

9.0 

9 


Basic KNFSP 

23.9 

24 

24 

25.8 

27.4 

27 


Basic Filters KFSP 

15.7 

16 

16 

15.2 

15.7 

16 


Basic Menthol KFMSP 

15.6 

16 

16 

14.9 

15.6 

16 

■g 

Basic Filter 100's 100FSP 

16.1 

16 

16 

15.5 

15.6 

16 


Basic 100's Menthol 100FMSP 

16.1 

16 

16 

15.1 

15.3 

15 


Basic Lights KFSP 

10.9 

11 

11 

10.0 

10.2 

10 


Basic Lights Menthol KFMSP 

11.1 

11 


10.3 

10.5 

10 


Basic Lights 100's 100FSP 

■ 

11 


10.4 

10.2 

10 


Basic Lights 100's Menthol 100FMSP 

wxm 




10.5 

10 


Basic Ultra Lights KFSP 

IHM 



■ 

5.7 

6 


Basic Ultra Lights 100s 100FSP 

5.8 

6 

6 

5.6 

5.4 

5 


Benson & Hedges KFHP 

15.3 

15 

14 

15.2 

14.7 

15 


Benson & Hedges 100's 100FHP 

15.9 

16 

IS 

15.4 

15.3 

15 


Benson & Hedges 100's Menthol 100FMHP 

15.9 

16 

16 

15.1 

15.6 

16 


Benson & Hedges 100's 100FSP 

15.7 

16 

15 

14.8 

15.7 

16 


Benson & Hedges 100's Menthol 100FMSP 

15.8 

16 

15 

15.3 

15.3 

15 

■k 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's 100FHP 

5.7 

6 

5 

5.4 

5.3 

5 

* 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's Menlhol 100FMH 

5.6 

6 

5 

5.3 

5.0 

5 


Benson & Hedges Lights 100's 100FHP 

10.9 

11 

10 

10.4 

10.3 

10 


Benson & Hedges Lights 100’s Menthol 100FMHP 

10.8 

11 

10 

10.3 

9.9 

10 


Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP 

10.8 

11 

10 

10.1 

10.3 

10 


Benson & Hedges Lights 100’s Menthol 100FMSP 

11.1 

11 

10 

10.3 

10.3 

10 


B & H Multifilter KFSP 

10.4 

11 

11 

10.1 

10.1 

10 


Bristol KNFSP 

23.7 

24 

27 

27.0 

26.3 

26 


Bristol Full Flavor KFSP 

16.4 

16 

16 

15.5 

15.7 

16 


Bristol Fuil Flavor 100's 10OFS P 

16.0 

16 

15 

15.5 

15.1 

15 


Bristol Lights KFSP 

10.5 

11 

10 

10.2 

9.6 

10 


Bristol Lights Menthol KFMSP 

10.6 

11 

10 

9.9 

9.8 

10 


Bristol Lights 100's 100FSP 

10.8 

11 

10 

10.1 

10.2 

10 


Bristol Lights 100's Menthol 100FMSP 

11.2 

11 

10 

9.8 

9.7 

10 


DOC CODE: PQ622 

*Tar and nicotine printed on pack. Page 1 of 4 f:\titl\m339\39comp.xls 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 

















PM3001014182 


Table 1 

Summary of Tar Results for TITL Market Sample #39 


Philip Morris USA 
CONFIDENTIAL 




PTL 1996 Year 

Averaae 

1.3 

Tar Specs 

Advertised Tar 

TITL Market 

TITL Market 


SamDle #38 

Sample #39 

#39 Rounded 

* 

Bristol Lowest KFSP 

1 

1 

1.1 

0.8 

1 

* 

Bristol Lowest 100's 1O0FSP 

1.7 

2 

2 

1.9 

1.9 

2 


Bristol Ultra Lights 100's 100FSP 

5.3 

6 

5 

5.4 

5.2 

5 


Bucks Filter KFSP 

13.7 

14 

14 

13.8 

13.6 

14 


Bucks Lights KFSP 

10.9 

11 

11 

10.0 

10.2 

10 

m 

Cambridge Full Flavor KFSP 

15.8 

16 

16 

15.2 


16 

■ 

Cambridge Full Flavor 100's 100FSP 

15.8 

16 

16 

15.1 


15 


Cambridge Lights KFSP 

10.9 

11 

11 

10.2 

10.3 

10 


Cambridge Lights Menthol KFMSP 

11.0 

11 

11 

10.0 

10.2 

10 


Cambridge Lights 100's 100FSP 

10.9 

11 

11 

10.1 

10.2 

10 

■ 

Cambridge Lights 100's Menthol 1Q0FMSP 

10.9 

11 

10 

10.5 

10.2 

10 

* 

Cambridge Lowest KFSP 

1.0 

1 

1 

1.3 

1.1 

1 

* 


1.9 

2 

2 

1.8 

2.0 

2 


Cambridge Ultra Low Tar 100's 100FSP 

5.8 

6 

5 

5.1 

5.1 

5 


Commander RNFSP 

19.3 

20 

21 

21.4 

22.6 

23 


Commander KNFSP 

24.1 

24 

27 

26.4 

26.6 

27 


Dave's Filter KFHP 

1G.0 

16 

16 

15.5 

15.6 

16 


Dave's Lights KFHP 

10.9 

11 

11 

10.2 

10.6 

11 


English Ovals KNFHP 

22.6 

23 

25 

26.2 

24.9 

25 


Marlboro KFHP 

15.9 

16 

16 

15.7 

15.6 

16 


Marlboro Menthol KFMHP 

15.7 

16 

15 

15.4 

16.0 

16 


Marlboro KFSP 

15.9 

16 

16 

15.7 

15.8 

16 


Marlboro Menthol KFMSP 

15.8 

16 

16 

15.8 

15.6 

16 


Marlboro 100's (gold package) 100FHP 

15.9 

16 

16 

14.9 

15.4 

15 


Marlboro 100's (red package) 100FHP 

15.9 

16 

16 

15.0 

15.7 

16 


Marlboro 100's (gold package) 100FSP 

16.0 

16 

15 

15.2 

15.4 

15 


Marlboro 100's (red package) 10OFSP 

15.6 

16 

15 

15.8 

15.5 

15 


Marlboro 25's KFSP 

15.9 

16 

16 

15.5 

15.7 

16 


Marlboro Lights KFHP 

10.9 

11 

10 

9.8 

10.1 

10 


Marlboro Lights Menthol KFMHP 

9.6 

10 

10 

9.4 

9.6 

10 


Marlboro Lights KFSP 

10.8 

11 

10 

10.1 

10.1 

10 


Marlboro Lights 100's 100FHP 

10.9 

11 

10 

10.4 

10.3 

10 


Marlboro Lights 100's Menthol 100FMHP 

9.9 

10 

10 

9.1 

9.1 

9 


Marlboro Lights 100's 100FSP 

10.8 

11 

10 

10.1 

10.0 

10 


Marlboro Lights 25's KFSP 

10.8 

11 

11 

10.3 

10.5 

10 


Marlboro Medium KFHP 

11.9 

12 

12 

11.4 

11.3 

11 
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Table 1 

Summary of Tar Results for TITL Market Sample #39 


Philip Morris USA 
CONFIDENTIAL 


■ 


PTL 1996 Year 

■ TarSoecs 

Advertised Tar 

TITL Market 

Samole #38 

TITL Market 

TITL Market Sample 

Averaae 

Samole #39 

#39 Rounded 

■ 

Marlboro Medium KFSP 

11.9 

12 

11 

11.5 

11.8 

12 

m 

Marlboro Medium 100's 100FHP 

13.1 

13 

13 

12.4 

12.5 

13 


Marlboro Medium 100's 100FSP 

12.6 

13 

13 

12.3 

12.2 

12 

■ 

Marlboro Ultra Lights KFHP 

5.6 

6 

6 

5.8 

5.5 

6 


Marlboro Ultra Lights 100FHP 

5.7 

6 

S 

5.3 


5 


Merit Filter KFHP 

7.8 

8 

8 

7.4 

SB 

7 


Merit Filter KFSP 

7.7 

8 

8 

7.2 


7 

i 

Merit Menthol KFMSP 

8.0 

8 

8 

mam 

— 

7 


Merit 100'S 100FSP 

9.8 

10 

9 

mmmm 

1 

0 

* 

Merit 100's Menthol 100FMSP 

9.7 

10 

9 


WM' ■." 

9 

* 

Merit Ultima KFHP 

0.9 

1 

1 

0.8 

0.9 

1 

* 

Merit Ultima KFSP 

1.2 

1 

1 

0.8 

1.0 

1 

* 

Merit Ultima 100's 100FHP 

1.9 

2 

2 

1.9 

1.7 

2 

* 

Merit Ultima 100's 100FSP 

1.9 

2 

2 

1.8 

1.8 

2 

* 

Merit Ultra Lights KFHP 

4.7 

5 

5 

4.5 

4.7 

5 

* 

Merit Ultra Lights KFSP 

4.6 

5 

5 

4.4 

4.4 

4 

* 


4.7 

5 

5 

4.3 

4.4 

4 

* 

Merit Ultra Lights 100's 100FHP 

5.7 

6 

6 

5.4 

5.4 

5 

* 

Merit Ultra Lights 100's 100FSP 

5.9 

6 

5 

5.S 

5.3 

5 

* 

Merit Ultra Lights 100’s Menthol 100FMSP 

5.5 

6 

5 

5 2 

5.4 

5 


Parliament Lights KFHP 

9.0 

g 

8 

7.7 

8.5 

9 


Parliament Lights KFSP 

9.1 

9 

9 

8.2 

8.1 

8 


Parliament Lights 100's 100FSP 

12.0 

12 

11 

11.0 

11.7 

12 


Philip Morris Internationa) 100FHP 

15.6 

16 

16 

14.8 

15.5 

16 


Philip Morris International Menthol 100FMHP 

14.4 

16 

16 

13.S 

14.7 

15 


Players RNFHP 

21.0 

21 

24 

23.0 

23.7 

24 


Players KFHP 

11.7 

12 

12 

11.3 

11.2 

11 


Players Menthol KFMHP 

11.8 

12 

11 

10.9 

10,6 

11 


Players 100's 100FHP 

14.0 

14 

14 

12.9 

13.0 

13 


Players 100's Menthol 100FMHP 

14.3 

14 

14 

12.7 

12.8 

13 


Players Lights 25's KFSP 

11.4 

11 

10 

9.4 

10.0 

10 


Flayers Lights 25's Menthol KFMSP 

11.4 

11 

10 

9.9 

10.1 

10 


Players Lights 25's 100's 100FSP 

10.8 

11 

11 

10.0 

10.3 

10 


Players Lights 25's 100's Menthol 100FMSP 

11.7 

11 

11 

9.5 

10.0 

10 


Saratoga 120's 120FHP 

14.9 

15 

14 

14.1 

14.1 

14 


Saratoga 120's Menthol 120FMHP 

15.3 

15 

14 

14.0 j 

14.0 

14 
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Table 1 

Summary of Tar Results for TITL Market Sample #39 


Philip Munis USA 
CONFIDENTIAL 




PTL1996 Year! 


■llUF'.FIiSS 

TITL Market 

TITL Market Samde 



Averaae 

Tar Specs 


Samde #38 


#39 Rounded 


Virginia Slims 100FSP 

15.0 

15 

14 ““ 

14.7 

14.4 

14 


Virginia Slims Menthol 100FMSP 

15.2 

15 

15 

14.7 

14.8 

15 


Virginia Slims Lights 10QFHP 

8.8 

9 

8 

82 

8.2 

8 


Virginia Slims Lights Menthol 109FMHP 

8.7 

9 

8 

7.7 

8.4 

8 


Virginia Slims Lights 120’s 120FHP 

14.8 

15 

14 

14.4 

14.4 

14 


Virginia Slims Lights 120's Menthol 120FMHP 

14.9 

15 

14 

14.1 

14.4 

14 


Virginia Slims Ultra Lights 10OFHP 

5.7 

6 

6 

5.3 

5.2 

5 


Virginia Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP 

5.7 

6 

6 

5.4 

5.4 

5 


Virginia Slims Superslims 1UUFHP 


6 

6 

5.9 

5.3 

5 


Virginia Slims Superslims Menthol 100FMHP 


6 

6 

6.1 

5.4 

5 
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Table 2 

Summary of Nicotine Results for TITL Market Sample #39 


Philip Morris USA 
CONFIDENTIAL 




PTL 1996 Yea 

Advertised 

TITL Market 

TITL Market 

TITL Market Samde 



Averace 

Nicotine 

Samde #38 

Samde #39 

#39 Rounded 


Alpine KFMHP 

1.05 

1.0 

1.02 

1.05 

1.0 


Alpine KFMSP 

1.01 

1.0 

1,01 

1.05 

1.1 


Alpine 100's 100FMSP 

1.11 

1.0 

1.12 

1.13 

1.1 


Alpine Lights KFMHP 

0.69 

0.7 

0.68 

0.74 

0.7 


Alpine Lights KFMSP 

0.71 

0.7 

0.72 

0.72 

0.7 


Alpine Lights 100's 100FMSP 

0.74 

0.7 

0.72 

0.73 

0.7 


Basic KNFSP 

1.64 

1.5 

1.64 

1.78 

1.8 


Basic Filters KFSP 

1.00 

1.0 

0.96 

0.97 

1.0 


Basic Menthol KPMSP 

0.98 

1.0 

0.93 

0.98 

1.0 


Basic Filter 100's 100FSP 

1.04 

1.0 

1.01 

1.00 

1.0 


Basic 100's Menthol 100FMSP 

1.05 

1.0 

0.98 

1.01 

1.0 


Basic Lights KFSP 

0.72 

0.8 

0.63 

0.70 

0.7 


Basic Lights Menthol KFMSP 

0.71 

0.8 

0.68 

0.72 

0.7 


Basic Lights 100's 100FSP 

0.76 

0.8 

0.73 

0.75 

0.7 


Basic Lights 100's Menthol 100FMSP 

0.75 

0.8 

0.72 

0.74 

0.7 


Basic Ultra Lights KFSP 

0.46 

0.5 

0.44 

0.46 

0.5 


Basic Ultra Lights 100's 100FSP 

0.47 

0.5 

0.45 

0.45 

0.4 


Benson & Hedges KFHP 

1.09 

1.0 

1.07 

1.05 

1.1 


Benson & Hedges 100's 100FHP 

1.15 

— 

1.2 

1.14 

1.15 

1.1 


Benson & Hedges 100's Menthol 100FMHP 

1.13 

i.i 

1.10 

1.16 

1.2 


Benson & Hedges 100's 100FSP 

1.12 

i.i 

1.10 

1.17 

1.2 


Benson & Hedges 100's Menthol 100FMSP 

1.11 

i.i 

1.11 

1.14 

1.1 

* 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's 100FHP 

0.49 

0.4 

0.48 

0.49 

0.5 

* 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's Menthol 100FMH 

0.47 

0.4 

0.48 

0.47 

0.5 


Benson & Hedges Lights 100's 100FHP 

0.84 

0.8 

0.81 

0.84 

0.8 


Benson & Hedges Lights 100's Menthol 100FMHP 

0.81 

0.8 

0.81 

0.82 

0.8 


Benson & Hedges Lights 100's 100FSP 

0.81 

0.8 

0.79 

0.83 

0.8 


Benson & Hedges Lights 100's Menthol 100FMSP 

0.80 

0.8 

0.81 

0.83 

0.8 


B & H Multifilter KFSP 

0.82 

0.8 

0.79 

0.82 

0.8 


Bristol KNFSP 

1.63 

1.7 

1.66 

1.67 

1.7 


Bristol Full Flavor KFSP 

1.04 

1.2 

1.01 

1.01 

1.0 


Bristol Full Flavor 100's 100FSP 

1.05 

1.2 

1.01 

0.98 

1.0 


Bristol Lights KFSP 

0.72 

0.8 

0.72 

0.68 

0,7 


Bristol Lights Menthol KFMSP 

0.72 

0.8 

0.74 

0.71 

0.7 


Bristol Lights 100's 100FSP 

0.78 

0.8 

0.74 

0.77 

0.8 


Bristol Lights 100’s Menthol 100FMSP 

0.79 

0.8 

0.73 

0.72 

0.7 
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Table 2 Philip Morris USA 

Summary of Nicotine Results for TITL Market Sample #39 confidential 




PTL1996 Yea 

Advertised 

TITL Market 

TITL Market 

TITL Market SamDle 



Averaoe 

Nicotine 

SamDle #38 

Sample #39 

#39 Rounded 

* 

Bristol Lowest KFSP 

0.14 

0.1 

0.15 

0.13 

0.1 

* 

Bristol Lowest 100's 100FSP 

0.22 

0.2 

0.23 

0.23 

0.2 


Bristol Ultra Lights 100's 100FSP 

0.45 

0.5 

0.47 

| 0.45 

0.5 


Bucks Filter KFSP 

0.96 

1.0 

0.96 

0.96 

1.0 


Bucks Lights KFSP 

0.78 

0.8 

0.72 

0.75 

0.8 


Cambridge Full Flavor KFSP 

1.00 

1.1 

0.93 

0.95 

0.9 


Cambridge Full Flavor 100's 1C0FSP 

1.03 

1.1 

0.98 

0.98 

1.0 


Cambridge Lights KFSP 

0.72 

0.8 

0.71 

0.72 

0.7 


Cambridge Lights Menthol KFMSP 

0.73 

0.8 

0.70 

0.71 

0.7 


Cambridge Lights 100's 100FSP 

0.74 

0.8 

0.72 

0.73 

0.7 


Cambridge Lights 100's Menthol 100FMSP 

0.75 

0.8 

0.73 

0.74 

0.7 

* 

Cambridge Lowest KFSP 

0.13 

0.1 

0.16 

0,16 

0.2 

sir 

Cambridge Lowest 100's 100FSP 

0.21 

0.2 

0.22 

0.24 

0.2 


Cambridge Ultra Low Tar 100's 100FSP 

0.47 

0.4 

0.42 

0.43 

0.4 


Commander RNFSP 

1.2S 

1.3 

1.34 

1.43 

1.4 


Commander KNFSP 

1.66 

1.7 

1.66 

1.70 

1.7 


Dave's Filter KFHP 

1.00 

1.0 

0.98 

0.99 

1.0 


Dave's Lights KFHP 

0.74 

0.7 

0.69 

0.72 

0.7 


English Ovals KNFHP 

1.93 

2.0 

1.94 

1.98 

2.0 


Marlboro KFHP 

1.10 

1.1 

1,08 

1.08 

1.1 


Marlboro Menthol KFMHP 

1 07 

1.0 

1.03 

1.10 

1.1 


Marlboro KFSP 

1.12 

1.1 

1.10 

1.11 

1.1 


Marlboro Menthol KFMSP 

1.07 

1.1 

1.07 

1 09 

1.1 


Marlboro 100's (gold package) 100FHP 

1.15 

1.1 

1.11 

1.16 

1,2 


Marlboro 100’s (red package) 100FHP 

1.15 

1.1 

1.12 

1.17 

1.2 


Marlboro 100's (gold package) 100FSP 

1.16 

1.1 

1.14 

1.16 

1.2 


Marlboro 100’s (red package) 100FSP 

1.15 

1,1 

1.17 

1.17 

1.2 


Marlboro 25's KFSP 

1.07 

1.1 

1.08 

1.13 

1.1 


Marlboro Lights KFHP 

0.80 

0.8 

0.76 

0.79 

0.8 


Marlboro Lights Menthol KFMHP 

0.72 

0.7 

0.73 

0.76 

0.8 


Marlboro Lights KFSP 

0.79 

0.8 

0.78 

0.80 

0.8 


Marlboro Lights 100's 100FHP 

0.82 

0.8 

0.81 

0.83 

0.8 


Marlboro Lights 100's Menthol 100FMI IP 

0.76 

0.8 

0.72 

0.76 

0.8 


Marlboro Lights 100's 100FSP 

0.82 

0.8 

0.81 

0.82 

0.8 


Marlboro Lights 25's KFSP 

0.79 

0.0 

0.77 

0.82 

0.8 


Marlboro Medium KFHP 

0,85 

0.9 

0.84 

0.85 

0.8 


DOC CODE: P0622 

*Tar and nicotine printed on pack. Page 2 of 4 f:\titl\ms39\39comp.xls 
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Table 2 

Summary of Nicotine Results for TITL Market Sample #39 


Philip Morris USA 
CONFIDENTIAL 



I 

PTL 1996 Year 

Advertised 

1 TITL Market 

TITL Market 

Ti l L Market SamDle 



Averaoe 

Nicotine 

Sample #38 

SamDle #39 

#39 Rounded 


Marlboro Medium KFSP 

0.85 

0.9 

0.36 

0.88 

0.9 


Marlboro Medium 100's 1QQFHP 

0.96 

1.0 

0.95 

0.96 

1.0 


Marlboro Medium 100's 100FSP 

0.94 

1,0 

0.94 

0.97 

1.0 

WHT) 

Marlboro Ultra Lights KFHP 

0.45 

0.5 

0.48 

0.47 

0.5 

WHT) 

Marlboro Ultra Lights 100FHP 

0.48 

0.5 

0.46 

0.46 

0.5 

* 

Merit Filter KFHP 

0.60 

0.6 

0.58 

0.62 

0.6 

A 

Merit Filter KFSP 

0.60 

0.6 

0.58 

0.61 

0.6 

* 

Merit Menthol KFMSP 

0.61 

0.6 

0.59 

0.60 

0.6 

* 

Merit 100's 100FSP 

0.76 

0.8 

0.74 

0.75 

0.8 

* 

Merit 100's Menthol 100FMSP 

0.74 

0.7 

0.71 

0.75 

0.8 

* 

Merit Ultima KFHP 

0.11 

0.1 

0.10 

0.12 

0.1 

* 

Merit Ultima KFSP 

0.12 

0.1 

0.11 

0.12 

0.1 

ft 

Merit Ultima 100’s 100FHP 

0.20 

0.2 

0.21 

0.19 

0.2 

* 

Merit Ultima 100's 100FSP 

0.20 

0.2 

0.20 

0.20 

0.2 

ft 

Merit Ultra Lights KFHP 

0.44 

0.4 

0.44 

0.46 

0.5 

ft 

Merit Ultra Lights KFSP 

0.43 

0.4 

0.44 

0.44 

0.4 

* 

Merit Ultra Lights Menthol KFMSP 

0.43 

0.4 

0.42 

0.44 

0.4 

<■ 

Merit Ultra Lights 100's 100FHP 

0.52 

0.5 

0.52 

0.53 

0.5 

* 

Merit Ultra Lights 100’s 100FSP 

0.53 

0.5 

0.53 

0.52 

0.5 

* 

Merit Ultra Lights 100's Menthol 100FMSP 

0.49 

0.5 

0.49 

0.52 

0.5 


Parliament Lights KFHP 

0.68 

0.7 

0.62 

0.69 

0.7 


Parliament Lights KFSP 

0.71 

0.7 

0.66 

0.68 

0.7 


Parliament Lights 100's 100FSP 

0.94 

0.9 

0.89 

0.98 

1.0 


Philip Morris International 100FHP 

1.16 

1.2 

1.11 

118 

1.2 


Philip Morris International Menthol 100FMHP 

1.05 

1.2 

1.02 

1.12 

1.1 


Players RNFHP 

1.65 

1.6 

1.62 

1.65 

1.7 


Players KFHP 

0.86 

0.9 

0.84 

0.86 

0,9 


Players Menthol KFMHP 

0.86 

0.8 

0.81 

0.83 

0.8 


Players 100's 10OFHP 

1.00 

1.0 

0.97 

0.99 

1.0 


Players 100’s Menthol 10QFMHP 

1.02 

1.0 

0.94 

0.98 

1.0 


Players Lights 25's KFSP 

0.78 

0.7 

0.67 

0.71 

0.7 


Players Lights 25’s Menthol KFMSP 

0.77 

0.7 

0.71 

0.71 

0.7 


Players Lights 25's 100's 100FSP 

0.75 

0.8 

0.71 

0.75 

0.7 


Players Lights 25’s 100's Menthol 100FMSP 

0.78 

0.8 

0.67 

0.75 

0.7 


Saratoga 120's 120FHP 

1.10 

1.1 

1.06 

1.08 

1.1 


Saratoga 12Q's Menthol 120FMHP 

1.09 

1.1 

1.06 

1.09 

1.1 


DOC CODE: P0S22 

*Tar and nicotine printed on pack. Page 3 of 4 f:\titl\ms39\39camp.xls 
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Table 2 Philip Morris USA 

Summary of Nicotine Results for TITL Market Sample #39 confidential 




PTL 1996 Year 

Advertised 

TITL Market 
SamDie #38 

T/TL Market 
SamDie #39 

TITL Market SamDie 

Averaae 

Nicotine 

#39 Rounded 


Virginia Slims 100FSP 

1.07 

11 

1.06 

1.08 

1.1 


Virginia Slims Menthol 100FMSP 

1.07 

1.1 

1.06 

1.11 

1.1 


Virginia Slims Lights 10OFHP 

0.68 

0.7 

0.67 

0.71 

0.7 


Virginia Slims Lights Menthol 100FMHP 

0.65 

0.6 

0.64 

0.71 

0.7 


Virginia Slims Lights 120's 120FHP 

1.08 

1.0 

1.06 

1.10 

1.1 


Virginia Slims Lights 120's Menthol 120FMHP 

1.07 

1,1 

1.03 

1.10 

1.1 


Virginia Slims Ultra Lights 100FHP 

0.49 

0.5 

0.48 

0.49 

0.5 


Virginia Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP 

0.48 

0.5 

0.43 

0.49 

0.5 


Virginia Slims Superslims 100FHP 

0.45 

0.5 

0.52 

0.51 

0.5 


Virginia Slims Superslims Menthol 100FMHP 

0.43 

0.5 

0.53 

0.51 

0.5 


DOC CODE: P0622 

*Tar and nicotine printed on pack. Page 4 of 4 f:\titl\ms39\39comp.xls 
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Table 3 

TITL #39 Tar Data Higher Than PM Advertised Values 


Philip Morris USA 
CONFIDENTIAL 



PTL1996 Year 




TITL Market 

TITL Market Sample 



Averaae 

TarSoecs 

Advertised Tar 

SamDle #38 

Samole #39 

#39 Rounded 


Alpine KFMHP 

15.8 

16 

15 

15.9 

16.0 

16 


Alpine KFMSP 

15.6 

16 

15 

15.5 

15.7 

16 


Alpine 100's 100FMSP 

15.9 

16 

15 

15.9 

15.6 

16 


Basic KNFSP 

23.9 

24 

24 

25.8 

27.4 

27 


Benson & Hedges KFHP 

15.3 

15 

14 

15.2 

14.7 

15 


Benson & Hedges 100's 100FSP 

15.7 

16 

15 

14.6 

15.7 

16 


Commander RNFSP 

19.3 

20 

21 

21.4 

22.6 

23 


Marlboro Menthol KFMHP 

15.7 

16 

15 

15.4 

16.0 

16 


Marlboro 100's (red package) 100FSP 

15.6 

16 

15 

15.8 

15.5 

16 


Marlboro Medium KFSP 

11.9 

12 

11 

11.5 

11.8 

12 


Parliament Lights KFHP 

9.0 

9 

8 

7.7 

8.5 

9 


Parliament Lights 100's 100FSP 

12 0 

12 

11 

11.0 

11.7 

12 


DOC CODE: P0622 


Page 1 of 1 
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Table 4 

TITL #39 Tar Data Lower Than PM Advertised Values 


Philip Morris USA 
CONFIDENTIAL 



i 

|PTL 1996 Yea 



TITL Market 

TITL Market 

TITL Market Sample 



■ 

Tar Specs 

Advertised Tar 

Sample #38 

Sample #39 

#39 Rounded 


Basic 100's Menthol 100FMSP 

16.1 

16 

16 

15.1 

15.3 

15 


Basic Lights KFSP 

10.9 

11 

11 

10.0 

10.2 

10 


Basic Lights Menthol KFMSP 

11.1 

11 

11 


10.5 

10 


Basic Lights 100’s 100FSP 

11.0 

11 

11 

10.4 

10.2 

10 


Basic Lights 100'S Menthol 100FMSP 

11.1 

11 

11 

10.0 

10.5 

10 


Basic Ultra Lights 100's 100FSP 

5.8 

6 

6 

5.6 

5.4 

5 


Benson & Hedges 100's 100FHP 

15.9 

16 

16 


■SB 

15 


B & H Multifilter KFSP 

10.4 

11 

11 


■H- 

10 

■ 

Bristol KNFSP 

23.7 

24 

27 


26.3 

26 


Bucks Lights KFSP 

10.9 

11 

11 



10 

■ 

Cambridge Full Flavor 100's 100FSP 

15.8 

16 

16 


■ 

15 

1 

Cambridge Lights KFSP 

10.9 





■ 


Cambridge Lights Menthol KFMSP 

11.0 



10.0 




Cambridge Lights 100’s 100FSP 

10.9 

11 

11 

10.1 

10.2 

10 

I 

Marlboro 100's (gold package) 100FHP 

15.9 

16 

16 

14.9 

15.4 

15 

■ 

Marlboro Lights 100’s Menthol 100FMHP 

9.9 

10 

10 

9.1 

9.1 

9 


Marlboro Lights 25's KFSP 

10.8 

11 

11 

10.3 

10.5 

10 

I 

Marlboro Medium KFHP 

11.9 

12 

12 

11.4 

11.3 

11 

■ 

Marlbuio Medium 100's 100FSP 

12.6 

13 

13 

12.3 

12.2 

12 

■ 

Marlboro Ultra Lights 100FHP 

5.7 

6 

6 

5.3 

5.1 

5 


Merit Filter KFHP 

7.8 

8 

8 

7.4 

7.4 

7 

1 I 

Merit Filter KFSP 

7.7 

8 

8 

7.2 

7.2 

7 

■ ■ 

Merit Menthol KFMSP 

8.0 

8 

8 

7.4 

7.0 

7 


Merit Ultra Lights KFSP 

4.6 

5 

5 

4.4 

4.4 

4 

■ 

Merit Ultra Lights Menthol KFMSP 

4.7 

5 

5 

4.3 

mmmm 

4 

* 

Merit Ultra Lights 100’s 100FHP 

5.7 

6 

6 

5.4 


5 


Parliament Lights KFSP 

9.1 

9 

9 

8.2 

8.1 

8 


Philip Morris International Menthol 100FMHP 

14.4 

16 

16 

13.8 

14.7 

15 


Players KFHP 

11.7 

12 

12 

11.3 

11.2 

11 


Players 100’s 100FHP 

14.0 

14 

14 

12.9 

13.0 

13 


Players 100's Menthol 100FMHP 

14,3 

14 

14 

12.7 

12.8 

13 


layers Lights 25's 100's 100FSP 

10.8 

11 

11 

10.0 

10.3 

10 


Players Lights 25's 100's Menthol 100FMSP 

11.7 

11 

11 

9.5 

10.0 

10 


Virginia Slims Ultra Lights 100FHP 

5.7 

6 

6 

5.3 

5.2 

5 


Virginia Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP 

5.7 

6 

6 

8.4 

5,4 

5 


Virginia Slims Superslims 10OFHP 

5.5 

6 

6 

5.9 

5.3 

5 


Virginia Slims Superslims Menthol 100FMHP i 

5.3 

6 

6 

6.1 

5.4 

5 


DOC CODE: P0622 

*Tar and nicotine printed on pack. Page 1 of 1 f:\titl\ms39\39comp.xls 
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Table 5 

TITL #39 Nicotine Data Higher Than PM Advertised Values 


Philip Morris USA 
CONFIDENTIAL 




PTL 1996 Year 

Advertised 

TITL Market 

TITL Market 

TITL Market Samole 

Averaae 

Nicotine 

Samole#38 

1.01 

SarriDle #39 

1.05 

#39 Rounded 


Alpine KFMSP 

1.01 

1.0 

1.1 


Alpine 100's 100FMSP 

1.11 

1.0 

1.12 

1.13 

1.1 


Basic KNFSP 

1.64 

1.5 

1.64 

1.78 

1.8 


Benson & Hedges KFHP 

1.09 

1.0 

1.07 

1.05 

1.1 


Benson & Hedges 100's Menthol 100FMHP 

1.13 

1.1 

1.10 

1.16 

1.2 


Benson & Hedges 100'3 100FSP 

1.12 

1.1 

1.10 

1.17 

1.2 

* 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's 100FHP 

0.49 

0.4 

0.48 

0.49 

0.5 

* 

Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's Menthol 100FMH 

0.47 

0.4 

0.48 

0.47 

0.5 

* 

Cambridge Lowest KFSP 

0.13 

0.1 

0.16 

0.16 

0.2 

Commander RNFSP 

1.28 

1.3 

1.34 

1.43 

1.4 


Marlboro Menthol KFMHP 

1.07 

1.0 

1,03 

1.10 

1.1 


Marlboro 100's (gold package) 100FHP 

1.15 

1.1 

1,11 

1.16 

1.2 


Marlboro 100's (red package) 100FHP 

1,15 

1.1 

1.12 

1.17 

1.2 


Marlboro 100’s (gold package) 100FSP 

1.16 

1.1 

1.14 

116 

1.2 


Marlboro 100's (red package) 100FSP 

1.15 

1.1 

1.17 

1.17 

1.2 


Marlboro Lights Menthol KFMHP 

0.72 

0.7 

0.73 

0.76 

0.8 

* 

Merit 100’s Menthol 100FMSP 

0.74 

0.7 

0.71 

0.75 

0.8 

* 

Merit Ultra Lights KFHP 

0.44 

0.4 

0.44 

0.46 

0.5 


Parliament Lights 100's 100FSP 

0.94 

0.9 

0.89 

0.98 

1.0 


Players RNFHP 

1.65 

1.6 

1.62 

1.35 

1.7 


Virginia Slims Lights Menthol 100FMHP 

0.65 

0.6 

0.64 

0.71 

0.7 


Virginia Slims Lights 120’s 120FHP 

1.08 

1.0 

1.06 

1.10 

1.1 


DOC CODE: P0622 
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Table 6 

TITL #39 Nicotine Data Lower Than PM Advertised Values 


Philip Morris USA 
CONFIDENTIAL 




PTL 1996 Year 

Averaoe 

Advertised 

Nicotine 

TiTL Market 

Samole #38 

TITL Market 

Samole #39 

TITL Market Samole 

#39 Rounded 


Basic Lights KFSP 

0.72 

0.8 

0.68 

0.70 

0.7 


Basic Lights Menthol KFM5P 

0.71 

0.8 

0.68 

0.72 

0.7 


Basic Lights 100's 100FSP 

0.76 

0.8 

0.73 

0.75 

0.7 


Basic Lights 100's Menthol 100FMSP 

0.75 

0.8 

0.72 

0.74 

0.7 


Basic Ultra Lights 100's 100FSP 

0,47 

0.5 

0.45 

0.45 

0.4 


Benson & Hedges IOC's 100FHP 

1.15 

1.2 

1.14 

1.15 

1.1 


Bristol Full Flavor KFSP 

1.04 

1.2 

1.01 

1.01 

1.0 


Bristol Full Flavor 100's 100FSP 

1.05 

1.2 

1.01 

0.98 

1.0 


Bristol Lights KFSP 

0.72 

0.8 

0.72 

0.68 

0.7 


Bristol Lights Menthol KFMSP 

0.72 

0.8 

0.74 

0.71 

0.7 


Bristol Lights 100's Menthol 100FMSP 

0.79 

0.8 

0.73 

0.72 

0.7 


Cambridge Full Flavor KFSP 

1.00 

1.1 

0.93 

0.95 

0.9 


Cambridge Full Flavor 100's 100FSP 

1.03 

1.1 

0.98 

0.98 

1.0 


Cambridge Lights KFSP 

0.72 

0.8 

0.71 

0.72 

0.7 


Cambridge Lights Menthol KFMSP 

0.73 

0.8 

0.70 

0.71 

0.7 


Cambridge Lights 100's 100FSP 

0.74 

0.8 

0.72 

0.73 

0.7 


Cambridge Lights 100’s Menthol 1C0FMSP 

0.75 

0.8 

0.73 

0.74 

0.7 


Marlboro Medium KFHP 

0.85 

0.9 

0.84 

0.85 

0.8 


Philip Morris International Menthol 100FMHP 

1.05 

1.2 

1.02 

1.12 

1.1 


Players Lights 25's 100's 100FSP 

0.75 

0.8 

0.71 

0.75 

0.7 


Players Lights 25's 100's Menthol 100FMSP 

0.78 

0.8 

0.67 

0.75 

0.7 


DOC CODE: P0S22 
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Table 7 

TITL #39 Tar and Nicotine Data Different from PM Advertised Values 


Philip Morris USA 
CONFIDENTIAL 






Nicotine 


Alpine KFMHP _ 


Alpine KFMSP 


Alpine 100's 100FMSP 


Alpine Lights KFMHP 


Alpine Lights KFMSP 


Alpine Lights 100's 100FM5R 


Basic KNFSP 


Basic Filters KFSP 


Basic Menthol KFMSP 


Basic Filter 100's 100FSP 


Basic 100's Menthol 100FMSP 


Basic Lights KFSP 


Basic Lights Menthol KFMSP _ 

Basic Lights 1 GO'S 10OFSP 


Basic Lights 100's Menthol 100FMSP 


Basic Ultra Lights KFSP 


Basic Ultra Lights 100’s 100FSP 


Benson & Hedges KFH P 


Benson & Hedges 10O's 10OFH P 


Benson & Hedges IPO's Menthol 100FMHP _ 

Benson & Hedges 100's 100FSP 


Benson & Hedges 100's Menthol 100FMSP 


Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's 100FHP 


Benson & Hedges Deluxe Ultra Lights 100's Menthol 100FMHP 


Benson & Hedges Lights 100's 100FHP 


Benson & Hedges Lights 100’s Menthol 100FMHP 


Benson & Hedges Lights 100’s 100FSP 


Benson & Hedges Lights 100's Menthol 100FMSP 


B &H Multifilter KFSP 


Bristol KNFSP 


Bristol Full Flavor KFSP 


Bristol Full Flavor 100's 100FSP 


Bristol Lights KFSP 


Bristol Lights Menthol KFMSP 


Bristol Lights 100’s 100FSP 


Bristol Lights 100’s Menthol 100FMSP 


Bristol Lowest KFSP _ 

Bristol Lowest 100's 100FSP 


Bristol Ultra Lights 100's 10OFSP 


Bucks Filter KFSP 


Nicotine 




Niceties 


1.05 


Nicotine 


DOC CODE: P0622 

Tar and nicotine printed on pack. 
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Table 7 

TITL #39 Tar and Nicotine Data Different from PM Advertised Values 


Philip Morris USA 
CONFIDENTIAL 












Iai 

Nicotine 

Iai 

NfcflHae 

Iai 


Tar 



Bucks Lights KFSP 

ii 

10.9 

0.78 

11 

0.8 

10.2 

0.75 

10 

0.8 


Cambridge Full Flavor KFSP 

16 

15.8 

1.00 

16 

1.1 

15.5 

0.95 

16 

0.9 


Cambridge Full Flavor 100's 100FSP 

16 

15.8 

1.03 

16 

1.1 

15.3 

0.98 

15 

HM 1 

mm 

Cambridge Lights KFSP 

wmm 

10.9 




10.3 

0.72 

10 

iruiwHfir 

mm 

Cambridge Lights Menthol KFMSP 

mm 

11.0 

wmm 

mm 


10.2 

0.71 

10 

■OHi 


Cambridge Lights 100'3 100FSP 

ii 

10.9 

0.74 

ii 

0.8 

10.2 

0.73 

10 

0.7 


Cambridge Lights 100's Menthol 100FMSP 

ii 

10.9 

0.75 

IQ 

0.8 

10.2 

0.74 

10 

0.7 

* 

Cambridge Lowest KFSP 

i 

1.0 

0.13 

1 

0.1 

1.1 

0.16 

1 

0.2 

* 

Cambridge Lowest 100's 10CFSP 

2 

1.9 

0.21 

2 

0.2 

2.0 

0,24 

2 

0.2 


Cambridge Ultra Low Tar 100's 1O0FSP 

6 

5.8 

0.47 

5 

0.4 

5.1 

0.43 

5 

0.4 


Commander RNFSP 

20 

19.3 

1.28 

21 

1.3 

22.6 

1.43 

23 

1.4 


Commander KNFSP 

24 

24.1 

1.66 

27 

1.7 

26.6 

1.70 

27 

1.7 


Dave's Filter KFHP 

16 

16.0 

1.00 

16 

1.0 

15.6 

0.99 

16 

1.0 


Dave's Ughts KFHP 

11 

10.9 


11 

im 


0.72 

11 

0.7 


English Ovals KNFHP 

23 

22.6 


25 

mum 

K9 

1.98 

. 25 . 

20 


Marlboro KFHP 

16 

15.9 

1.10 

16 

i.i 

15.6 

1.08 

16 

1.1 


Marlboro Menthol KFMHP 

16 

15.7 

1.07 

15 

1.0 

16.0 

1.10 

16 

1.1 


Marlboro KFSP 

16 

15.9 

1.12 

16 


15.8 

1.11 

16 

1.1 


Mariboro Menthol KFMSP 

16 

15.8 

1.07 

16 

1.1 

15.6 

1.09 

16 

1.1 


Marlboro 100’s (gold package) 10OFHP 

16 

15.9 

1.15 

16 

1.1 

15.4 

1.16 

15 

1.2 


Marlboro 100's (red package) 100FHP 

16 

15.9 

1.15 

16 

1.1 

15.7 

1.17 

16 

1.2 


Marlboro 100's (gold package) 100FSP 

16 

16.0 

1.16 

15 

1.1 

15.4 

1.16 

15 

1.2 


Marlboro 100's (red package) 10OFSP 

16 

15.6 

1.15 

15 

1.1 

15.5 

1.17 

16 

12 


Marlboro 25's KFSP 

16 

15.9 

1.0/ 

16 

1.1 

15,7 

1.13 

16 

1.1 


Marlboro Ughts KFHP 

11 

10.9 

0.80 

10 

0.8 

10.1 

0.79 

10 

0.8 


Marlboro Lights Menthol KFMHP 

10 

9.6 

0.72 

10 

0.7 

9.6 

0.76 

10 

0.8 


Marlboro Lights KFSP 

11 

10.8 

0.79 

10 

0.8 

10.1 

0.80 

10 

0.8 


Marlboro Lights 100’s 100FHP 

11 

io.g 

0.82 

10 

0.3 

10.3 

0.83 

10 

0.8 


Marlboro Lights 100's Menthol 100FMHP 

10 

9.9 

0.76 

10 

0.8 

9.1 

0.76 

9 

0.8 


Marlboro Lights 100's 100FSP 

11 

10.8 

0.82 

10 

0.8 


0.82 

10 

0.8 


Marlboro Lights 25's KFSP 

11 

10.8 

0.79 

11 

0.8 


0.82 

10 

0.8 


Marlboro Medium KFHP 

12 

11.9 

0.85 

12 

0.9 

11.3 

0.85 

11 

0.8 


Marlboro Medium KFSP 

12 

11.9 

0.85 

11 

0.9 

11.8 

0.88 

12 

0.9 


Marlboro Medium 100's 1U0FHP 

13 

13.1 

0.96 

13 

1.0 

12.5 

0 .y 6 

13 

1.0 


Marlboro Medium 100’s 100FSP 

13 

12.6 

0.94 

13 

1.0 

12.2 

0.97 

12 

1.0 


Marlboro Ultra Ughts KFHP 

6 

5.6 

0.45 

6 

0.5 

5.5 

0.47 

6 

0.5 


Marlboro Ultra Lights 100FHP 

6 

5.7 

0.43 

6 

0.5 

5.1 

0.46 

5 

0.5 

* 

Merit Filter KFHP 

8 

7.8 

0.60 

8 

0.6 

7.4 

0.62 

7 

0L6 

* 

Merit Filter KFSP 

8 

7.7 

0.60 

8 

0.6 

7.2 

0.61 

7 

0.6 

* 

Merit Menthol KFMSP 

8 

8.0 

0.61 

8 

0.6 

7.0 

0.60 

7 

0.6 
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Table 7 

TITL #39 Tar and Nicotine Data Different from PM Advertised Values 


m 

IT?*1 


Philip Morris USA 
CONFIDENTIAL 


Merit 100's 100FSP 


Merit 100's Menthol 100FMSP 


Merit Ultima KFH P 


Merit Ultima KFSP 


Merit Ultima 100's 100FHP 


Merit Ultima 100's 100FSP 


Merit Ultra Lights KFH P 


Merit Ultra Lights KFSP 


Merit Ultra Lights Menthol KFMSP 


Merit Ultra Lights 100's 100FHP 


Merit Ultra Lights 10Q's 10OFSP 


Merit Ultra Lights 10O's Menthol 10OFMSP 


Parliament Lights KFHP 


Parliament Lights KFSP 


Parliament Lights 100's 100FSP 


Philip Morris International 100FHP 


Philip Morris International Menthol 10UFMHP 


Players RNFHP 


Players KFHP 


Players Menthol KFMHP 


Players 100'S 100FHP 


Players 100's Menthol 100FMHP 


Players Lights 25’s KFSP 


Players Lights 25's Menthol KFMSP 
Players Lights 25's 100’s 100FSP 


Players Lights 25’s 100's Menthol 100FMSP 


Saratoga 120's 120FHP 


Saratoga 120's Menthol 120FMHP 


Virginia Slims 100FSP 


Virginia Slims Menthol 10OFMSP 


Virginia Slims Lights 100FHP 


Virginia Slims Lights Menthol 100FMHP 


Virginia Slims Lights 120's 120FHP 


Virginia Slims Lights 120's Menthol 12QFMHP 


Virginia Slims Ultra Lights 100FHP 


Virginia Slims Ultra Lights Menthol 100FMHP 


Virginia Slims Supersllms lOOFHP 


Virginia Slims Superslims Menthol 100FMHP 



0.49 

5 

0.51 

5 

0,51 

5 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hglk0001 






















































































































































































































































































